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PREFACE 


This Parts Catalog contains listings of parts used in the LBP-CX/CXII with Image Editing 
Unit. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying 
clearly, the item to be ordered. 


Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to 
each item. Be sure to include in the Parts Request, the full item description, the item part 
number and the quantity. 
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HOW TO USE PARTS LISTS 


Assembly Location Diagrams. These diagrams show 
the locations of major assemblies of the machine. Their 
names are identified in rectangular boxes. Below each 
box is the number of the Figure which shows an ex- 
ploded view of the assembly. 


Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Lo- 
cation Diagrams and find the Figure Number of the 
assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part 
on the exploded view, and find its Key Number. Refer 
to the Parts List on the page facing the exploded view 
and find the Key Number, Part Number and quantity 
required for your type of machine. 


For screws, nuts, washers, retaining rings, pins, and 
spacers which are used in all models, Key Numbers that 
consist of one letter plus two digits are shown on the 
exploded diagrams. To identify these parts locate the 
Key Numbers in the ‘‘List of Standard Fasteners” and 
find the Part Number(s). 


Note: While looking for a Part Number, pay particular 
attention to the voltage listed in the SERIAL 
NUMBER/REMARKS column to ensure that 
the Part Number selected is for your type of 
machine. Immediate shipping or action regarding 
the part depends on using its correct Part Num- 
ber. 


Parts List pages. The Parts List pages contain the fol- 
lowing columns and information. 


(1) Figure and Key Number column. The first 
column shows the Figure Number of the illustration 


corresponding to the Parts List, and the Key Number 
that identifies the part on the illustration. 


(2) Part Number. The second column shows the Part 
Number for the part. This Number must be used when 
ordering replacement parts or assemblies described in 
the description column do not have a Part Number and 
are not stocked. 


Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number 
are called the Revision Number. The Revision 
Number is changed if the part is modified. In- 
formation regarding such changes will be provid- 
ed by Service Information Bulletins. These 
Bulletins should be read carefully. 


(3) Rank N. Parts marked “N”’ are service parts, but 


are not stock items. They are produced on a special- 
order basis. 
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(4) Quantity column. The quantity shown in this 
column is the number of parts used in the figure. How- 
ever, the quantity listed for an assembly indicates the 
number of that assembly per machine. 


The letters in this column indicate that the quantity of 
a part is not specified, allowing the use of the number of 
parts needed for assembly and that the quantity cannot 
be mentioned clearly. 


(5) Description column. The Description column 
lists the description that should be used when ordering 
the part. 


(6) Serial Number/Remarks. When there are differ- 
ences in the specifications of power supply voltage, fre- 
quency, etc., the differences are described in words or 
indicated by one, two or three letters in front of the 
serial number. 


(Example) 
Serial number ABCO00001 


This is the descriptive indicator. 


If a model modified and a part is no longer interchange- 
able, the serical number of machines for which the part 
can be used is shown in this column. If there is no indi- 
cation the part can be used with all models. 


Connectors list. Part numbers of connectors used in 
printers and designated as Service Parts are listed in nu- 
merical order by connector number. 


For connectors of which the housing and contacts are a 
single unit, there are no part numbers for the contact. 


Connectors that are mounted on PCBs are indicated as 
“PCB” in the connector column. The part numbers for 
these connectors should be looked for in the PCB parts 
list. 


List of Standard Fasteners. This list incorporates 
screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, 
pins, and spacers that are used in all machines (including 
optional equipment). These parts have different Key 
numbers from the usual Key numbers in each illustra- 
tion. These parts are not listed in the part number list 
corresponding to the illustration. 


The list of standard fasteners has different revision num- 
bers from the Parts Catalog issued model by model. Parts 
that have been added to the present edition are indicated 
by a “*” to the left of the Key number. 
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Numerical Index. There is a Numerical Index at the 
end of this catalog; it lists in numerical order every Part 
Number contained in the Parts Lists. The Numerical In- 
dex contains the following columns and information. 


(1) Part Number. The first column shows the Part 
Number. 


(2) Figure and Key Number column. The second 
column lists the Figure and Key Number for each 
occurrence of the part in the illustrations. 


Part Numbers which are listed in the list of standard 
fasteners are not included, 
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SCREW, TP, M4xX8 
TP RY 
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FIGURE R | a 
A 
— & PART NUMBER | y | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
) KEY NO. kK | Y 
. WS4—0219—000 PIN, CONTACT, 18-22AWG 
Ev 249b 
29 FA1—0193—000 LABEL, “WARNING, HIGH VOLTAGE’ AAA00001— 
BIPY FAIA 4 ABAOO0001- 
ACA00001— 
FA1—1269—-000 LABEL, “WARNING, HIGH VOLTAGE’ BAA00001— 
DPY FAI Aw BBA00001— 
BCA00001— 
FA1—9972—000 LABEL, “WARNING, HIGH VOLTAGE’ CAA00001— 
BIPY FAIA AAW CBA00001— 
CCA00001-— 
DAA00001— 
DBA00001— 
DCA00001— 
30 RA1—1121—-000 PLATE, PROTECTION EBGO0001— 
Ar Ny (C) EBHOOOO01— 
EBJ00001— 
EBKOOO001— 
31 FA2—5664-020 FILTER, OZONE 
AS vY FAN 
32 RA1—0729-—000 RELEASE, UPPER UNIT 
WY a Ws - 
33 FA2—5674—-000 
34 FA2—5678—000 LATCH, UPPER UNIT, REAR 
FIZ (47) 
35 RA1—0730—000 WASHER 
RIAk TIP 
36 FS1—2677—000 SPRING, TORSION 
AD YIN RK 
37 RF1—0140—000 PLATE, STUD 
DFE eA EY 
38 RF1—0141-020 PLATE, HINGE, RIGHT 
buy 
39 RF1—0142-—020 PLATE, HINGE, LEFT 
byy ES Y 
40 RA1—0718—000 PLATE, SWITCH MOUNTING 
AIF buyT F 4 
41 RA1—0738-—000 HOLDER, MICROSWITCH 
VAIN RAAF WW 
42 RA1—0739—000 SPACER, MICROSWITCH 
VAIO AIF AN 
43 WC4—0084-000 MICROSWITCH 
VAIO RAYF 
44 FA2—5693—000 MOUNT, ROLLER ARM 
RY — 
45 FA2—5694—000 ARM, ROLLER MOUNT 
BUI FL 
46 FA2—5695—000 ROLLER, CARTRIDGE LATCH 
‘ 9yY9 30 
47 FS1—2671—000 SPRING, TENSION 
BEYWN YOIN RR 
48 FA2—5698—-000 SPRING, LEAF 
M9 INR 
49 FA2—5696—000 HOLDER, PHOTO—INTERRUPTER 
ky WY — 
50 FA2—5697—000 MOUNT, PAPER DELIVERY SENSOR 
My ey ow 4 
51 FH7—7023—000 PHOTO—INTERRUPTER UNIT 
Wa heyy A= 
52 XB1—2300—809 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
NAVE RY 
53 XB6—7300—-609 SCREW M3X6 EBGOO001— 
EX EBHOOO01— 
EBJ00001— 
EBKOO001— 
54 XB6-—-7400—809 


101-4 


R | Oo 
FIGURE 2 
& PART NUMBER | y | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. Kk | y¥ 


101 - 55 XB7—2100-—609 
56 XD1-1106—225 

57 XD2—1 100-502 

58 XD3-2200—-122 

59 FA2—5970—000 
eo“ X62-5370-000 | 
61 WT 1-0026—000 

62 X62-—6809—-000 

63 /x62-6863-000 

64 WT 2-0133-—-000 
es. RH2-9001--000 
66 X62-—6859-—000 

67 VT2—0001—004 

69 WT 2-—-0136—000 

70 RA1—0834—000 
71 | RA1-0957-000 | 
72 XB1—2300—809 

73 RF1—0248-—000 

74 WT 2—0136—000 

75 RA1—1059—000 
~76« | RAI-1126-000 
78 RA1—1821—000 

79 RA1—1133—000 

80 XA9—0455-—000 
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NUT, HEX, M6 
ods +7 
SHIM 

EsOY ay WP 
RING, E 

EA 9 bx 

PIN, PARALLEL 
ca > od 


SCREW 
FuvuexR 


SOCKET, FASTON 110, 20—24AWG 
WAY 

SLEEVE, FASTON 110 

TIAbY RU-TF 

CLAMP, CABLE, 3N 

You AL 

CLAMP, CABLE, 5N 

You AVL 

CLIP, CABLE, 3NS 

OES D4 HF ID 


CONNECTOR, HIGH VOLTAGE 
BIPY ARDY 


CLAMP, CABLE 

Yor FL 

SUPPORT, PCB 

OES tek —b 

CLIP, CABLE 

myy tk wb 

SEAN REAF, GROUNDING 
TAs NE 3 


PLATE, SEAL, OZONE 
AS vy WINGY 
SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
IN AYE RY 
PLATE, REINFORCEMENT 
AAD IN YY 
CLIP, CABLE 
DIS "HK Ib 
PLATE, CONNECTOR 
BITTY ARIS AL 


PLATE, SENSOR 
RAF AHL AFT 


PLATE, ADJUSTING 
Fark wy 


PLATE, GROUNDING 
T-ANWY 

SCREW M3XL7.5 
O-LYb YE AY 
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102-1 


, 2 
FIGURE 102 igwer nan soo Ga 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 

1 FA2—5682—000 
2 RA1—0831—000 
3 RA1—0832—000 
4 FA2—5721—000 
5 RA1~—2690—000 
6 FA2—5725—030 
7 FA2—5726—000 
8 RA1—0837—000 
9 FA2—6255—030 
10 RF1—0211—000 

RF1—0213—000 
1" RA1—0681—000 
12 FA2—5683—000 
13 FA2—5709—000 
14 FA2—5719—000 
15 FA2—5728—000 
16 RA1—0680-—000 
17 _—.| FA2-5 729-000 
18 FA2—5730—000 
19 RG1—0328-020 
20 FA2—7054—000 
21 FF1—3607—000 
22 RF1—0239—000 
24 RF1—0161—000 
25 XB1—2300-809 
26 XB3-2401—009 
27 XB3—2401—209 
28 XB3—2400-609 
30 FA2—5734—000 
31 RA1—0835—000 
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R Qa 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


LOWER MAIN BODY 
WS wT 


COVER/LATCH, FRONT 
FIO Pri — (zz) 
BAR, TORSION, FRONT 
b-yay iS — (vz) 

BAR, TORSION, REAR 
povay ww — (950) 
CROSSMEMBER 

ISE Ib RF 


PLATE, PRES GUIDE, LOWER 
wWwHaks 


PLATE, PAPER GUIDE, MIDDLE 
EW AK? 
RETAINER, BUSHING 
voy Kx 
SPRING, ROLLER RETAINING 
os FINK 
PANEL, RIGHT, LOWER 
Wy Ts — 


PLATE, MANUAL PAPER FEED GUIDE 
7 Y WAKE 


PLATE, MANUAL PAPER FEED GUIDE 
re LY HAE 


COVER, RIGHT, LOWER 
S¥ 4 wy 


v _— 
ACTUATOR, CARTRIDGE SHIELD 
mM 74 


PLATE 

aMINY 

COVER, WIRE HARNESS 
Ye FS — 


SPRING, TRANSFER GUIDE LIFTING 
FAV HIE FINS 

PLATE, ponOUNba NG 

T-Az7 

BERING, PUECTHIEAL CONTACT 

BI S- INK 


SPRING, GROUNDING 
TRIN 

BELT, SEPARATION 
Fu NW Ib 


SHIM 
ayn TA 


PLATE, STUD 
Ey 


CLEANER, F, LENS/CORONA WIRE 
DAP- FV-F 


WIRE, GROUNDING 

T-R ty 

SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
WALK RF 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


AAA00001— 
ABA00001— 
ACA00001— 


BAA00001— 
BBA00001— 
CAA00001- 
CBA00001-— 
CCA00001— 
DAAQ0001— 


DBAOOO00i— 
DCA00001— 





SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4X10 
WAYE PIE Y RY 
SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4X12 
IWAIE PIE Y RY 


SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4X6 
WADE IE DRG 

CAP 

rT 

rete gene tee 

TAS 
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FIGURE iN Q 
& PART NUMBER | 4 | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. Ky 


102 — 32 RA1—0836—000 
33 FG1—2377-020 

34 RF 1-0191-040 

35 RA1—1775—000 

36 XB1—2300-—809 
37: | RF1-0510-000 
38 RF1—0511-—000 
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eee gSROUnoINS 
TR? 

eh Greansig 
FAFVIF DU-+ 
RESISTOR 

FI3A9 


BLANKING PLATE 
ARIUN 

SCREW, MACH., 
ER 


TRUSS HEAD, M3X8 





SCREW, FIXING (1) 
FIFI bE 2A(1) 


SCREW, FIXING (2) 
TIFPD AE 2A(2) 
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FIGURE IUCR Lowe Mee 
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2 
FIGURE102A ower MAIN Bo0v (4) 
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FIGURE 


rR] oO 
& PART NUMBER | 4 | T DESCRIPTION 
KEY NO. k | y 


1 RA1—1774—-000 
2 RA1—0831—000 
3 RA1—0832-—000 
4 FA2—5721-—000 


5 RAi—1708—000 
6 RA1—1709—000 
7 FA2—5726—000 
8 RA1—1713—000 
9 FA2—6255—030 


10 RF1—0211-—000 
11 RA1—1712-—-000 
12 RA1—1707—000 
13 FA2—5709-—000 
14 FA2—5719-—000 


15 RA1—1710—000 
16 RA1—0680—000 
17 FA2—5729—000 
18 FA2—5730—000 
19 XB1—2300—-609 


20 FA2—7054-—000 
21 FF1—3607—000 
22 RF 1—-0239-—000 
23 RA1—1714—-000 
24 RF1—0161—000 


25 XB1—2300—809 
26 XB3—2401—009 
27 XB3—2401-—209 
28 XB3—2400-609 


30 RA1—1015—000 


31 RA1—0835—000 
32 RA1—0836—000 
33 FG1—-2377-020 
34 RF1-0191—-040 


35 RA1—1029—000 
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LOWER MAIN BODY 
HF WHA 


LATCH, FRONT 

TID oF 

BAR, TORSION, FRONT 
b-yay WS — (7x) 

BAR, TORSION, REAR 
f-vay WN — (9b0) 
CROSSMEMBER 

INAF Jb 2 

PLATE, PAPER GUIDE, LOWER 
WHI WY 

PLATE, PAPER GUIDE 

HEA AF NY 

RETAINER, BUSHING 

Y 77 FX 

SPRING, ROLLER RETAINING 
O-F PIN 

PANEL, RIGHT, LOWER 

EF Lf BN - 


PLATE, MANUAL PAPER FEED GUIDE 
oF LH AE 


SEAT, CLEANING, REAR 
Wa y-b gy 

ACTUATOR, CARTRIDGE SHIELD 
mma FS 4 


PLATE 

aq NY 

COVER, WIRE HARNESS 
Yor TX — 


SPRING, TRANSFER GUIDE LIFTING 
Tue HAF FIN 

ela GROUNDING 

SEARING. ELECTRICAL CONTACT 

AS 3- INR 


SPRING, GROUND I NG 
J-RINK 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
IN AYE RY 


SHIM 
7Hr TA 


PLATE, STUD 
Ev 


CLEANER, F, LENS/CORONA WIRE 
O44 D+ 


PLATE, GROUNDING 
WwW HAK 7-R 419 


WIRE, GROUNDING 
7-R ty 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3xX8 
WAYE RY 

SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4X10 
INAYE PIE Y RE 

SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4X12 
NAPE PIE Y RS 

SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4Xx6 
NAIK DIE RE 


GUIDE, DOOR 
K7 Ww 4E 


PLATE, GROUNDING 
rR IN 

PLATE. s PROUNDIING 
FoR? 

re. eae 
FAFPI+ DU-F 
RESISTOR 

39 : 
PLATE, GROUDING 
FR FayrA 49 





SERIAL NUMBER/REMARKS 
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FIGURE 


& 
KEY NO. 


102A~— 


36 


37 


38 


39 


40 


RF1—0224-000 


RF1—0194—000 


RA1—1711-—000 
RA1—-1775—000 


RF1—0192—000 


XB1—2300—609 
RA1—2086—000 
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R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


BELT, SEPARATION 
Fw N Wb 

WIRE, GROUDING, C 
7A By 

SEAT, CLEANING, FRONT 
Way eb VE 
BLANKING PLATE 

ARADUN y 

WIRE, GROUNDING, A 





SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
IN AYE RY 

BLANKING PLATE 

MY AHDY 49 





SERIAL NUMBER/REMARKS 
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FIGURENO ee 
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110-1 

















FIGURE 
& DESCRIPTION 
KEY NO. 


PEDESTAL 
AF RN TF 

BODY, CASSETTE PICKUP ASS’ Y 
ek JAY AT 







RA1—0661-—080 




































































SERIAL NUMBER/REMARKS 


2 RA1—0664—000 CROSSMEMBER 
2 
3 RA1—0663-000 PAD, RUBBER 
TAY 
4 RH3—0022—000 TRANSFORMER, (220V/240V 50HZ) CAA0000 1— 
F YF vy KIA CBAO0001— 
cCA00001— 
DAAOOO001— 
DBAOO001— 
DCA00001— 
RH3—0044—000 TRANSFORMER, (100V 50/60HZ) AAA00001— 
FYE Y WIA ABAO0001— 
ACA00001— 
RH3—0045—000 TRANSFORMER, (115V 60HZ) BAAO0001— 
FYE Y WIR BBAO0001— 
BCA00001— 
5 RA1—0791—000 PLATE, COVER 
hx BN — 
6 RA1—0794—000 TERMINAL, SG 
SG 9-EAL 
7 RA1—0795—000 PLATE, GROUDING 
Tr-R ING 
8 XB1—2300-809 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
WADE RY 
9 XB3—1400-609 SCREW, TAPPING, PAN HEAD, M4X6 
TN WIE vy RY 
10 RS1—8013-000 LABEL, BRH 









BRH SN JL 
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FIGUREAIOR, oe ee ier con 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 


10 


11 


12 


13 


14 


15 








SERIAL NUMBER/REMARKS 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


BASE ASSEMBLY 
ANF RV TF 


BODY, CASSETTE PICKUP ASS’ Y 
edb FAS AT 


CROSSMEMBER 
a 














RA1—1690—000 





RA1—1692—-000 













RA1—1691—-000 





PAD, RUBBER 
TA 7yY 


TRANSFORMER, (100V 50/60HZ) 
FU y hI: 





RH3—0010—000 







RA1—0791-—000 





PLATE, 
hava BN 


TERMINAL, SG 
SG 9-H 


GUIDE, CORD 
a-K 8 4K 





COVER 












RA1—0794—000 





RA1—1772—-000 













RH3—2010—000 POWER SUPPLY, I/F EBGO0001— 
AAI-TER FOYT Y EBHOO001— 
EBJ00001— 


EBKO00001— 

















RA1—1768—000 PLATE, FRONT 


AAD AFT (Var) 
PLATE, REAR 
ARS AFT (950) 
ae _ SROUDING 
FAs 

PLATE 

Ar NY 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
NAVE RY 







RA1—1769-—000 







RA1—1770—000 









RA1—1773-—000 





XA9—0188—000 















XA9—0029-—000 SCREW, TAPPING, PAN HEAD, M4X6 
IN SIE Y RY 
XA9—-0267—000 SCREW, TP, M3X6 


TP AY 
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FIGURE 11 MOUND Onnrcon PLATE 









" (9202) 






FIGURE 
& 
KEY NO. 


SERIAL NUMBER/REMARKS 











RG9—-0124—-000 MOUNTING CONNECTOR PLATE 


HAF ARI pyanNy 7 


PLATE, MOUNTING CONNECTOR 
HAF ARI byyaNy 







RA1—0792-030 






















2 96—-8212-000 LABEL, ” GROUND’ 
T-R AAI 

3 RG1—0231—000 CABEL, INTERNAL, VIDEO I/F 
EF 4 4299I-2% F-7F Wb 

4 WS9-0134—-000 THUMBSCREW, W/WASHER, NUT 
at #4 

5 XB1—2300-—609 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 


NADER 
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NRE, 





FIGURE 12 FOWER Use ASSEMBLY (100V) Q 
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FIGURE 
& 





21 


22 


23 


24 





25 


26 


27 


KEY NO. 








SERIAL NUMBER/REMARKS 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 










RG1—0200—000 POWER INTERLOCK ASS’ Y (100V) 
FUP vITUNAT 
RF1—0145-—000 MOUNT 
FUP VY AT 4 





RA1—0701-000 MOUNT, CORD 
a-F ¥4 













RA1—0704—040 COVER, POWER Aha TCH 
FY Y AFF 
FA2—6023-000 PLATE, SWITCH 









RAR IN 













FA2—6024—000 Praha a , MICROSWITCH 


49 
PLATE, ACTUATOR TRAVEL LIMITER 
Aw 

LATCH, REAR 

TIO Wr (90) 

MICROSWITCH, 125/250VAC 15A 
VARA IF 


INSULATOR, MICROSWITCH 
VAIOANIF EY 





FA2—6025—000 






FA2—6026-—040 








we4—-0091-—000 








FA1—9517—000 






XB1—2303-—009 SCREW, MACH. ,TRUSS HEAD, M3X30 


N AYE RY 


SCREW, TP, M3X10 
TP RY 











XB6—7301-—009 



















XD2—2100—402 RING, GRIP 
Fuse bea 
RH7—6001—000 SWITCH, ROCKER 250V 20A 
LY AMF 








WO3-—0104-000 BREAKER, CIRCUIT, 125VAC 15A 
TLaA 


ae A 









RH7—9001-—000 FILTER, NOISE, AC250V 15A 


JAK FANS 
TRIAC, AC16DIFR 
KH4I7y9 
BLOCK, TERMINAL 
yyy F 4 
CORD, POWER 
Fwy ar 
CORD, FIXING ASS’ Y 
_ AF Poe aK 







WA5-—0045-—000 





WT 1—-0118-—000 










RF1—0183-—-000 





RF 1—0160—000 









RF1—0176—000 CORD, ah 


a-F 
CORD, B 
a-F B 
CORD, C1 

a-F C1 

SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
IN AYE ORY 

MOUNT, CIRCUIT BREAKER 
Fuarya 












RF1—0177-—000 






RF 1—0178—000 







XB1—2300-809 








RA1—0702—-000 









XD1—4200—402 WASHER, TOOTHED LOCK 
NIE EHR 

SCREW, MACH., C.S.HEAD, M3X8 
PORY 





XB 1—3300—809 
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FIGURE 120A POWER INTERLOCK ASSEMBLY (100V) 


BRA ADEE (100V) (LBP-CXII) Oy 
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" 
i 








FIGURE 
& 
KEY NO. 
RG1—0454-—000 
RF1—0145—000 















































































2 RA1—1683—-000 

3 RA1—1684—000 

4 RA1—0704—-040 
5 | FA2-6023-000 | 
6 FA2—6024—-000 

7 FA2—6025-—000 

8 FA2—6026—040 | 

9 WC4-0091-000 
40s FA1-9517-000. 
11 XB1—2303-—009 

12 XB6—7301-009 

13 XD2—2100—402 

14 RH7—6001—000 
ag —_ W03-0104-000 
16 RH7—9001—000 

17 WA5-—0045-—000 

18 WT 1—-0118-—-000 

19 XD1—4200—402 
at | RE1-0176-000 | 
22 RF1—0177—000 

23 RF1—0178-000 

24 XB1—2300-—809 

25 RA1—0702—000 
96s XB1-2600-603. 
27 XB1—3300-809 

28 XD1—4200-602 

29 RF1—0357—-000 

30 XB6—-7300—-607 
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R Q 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 

































SERIAL NUMBER/REMARKS 


POWER INTER OCk ASS’ Y (100V) 
FUP VITIUNAT 













ete 
Fy ae A 
MOUNT, CORD 
aK 94 
MOUNT, SOCKET 
Yuk F 4 


COVER, POWER SWITCH 
FUP Y AY DNS — 


PLATE, SWITCH 
RIIF ING 
ACTUATOR, MICROSWITCH 

AV INR 

PLATE, ACTUATOR TRAVEL LIMITER 
Abs 

LATCH, REAR 

TIO Wr (9a) 

MICROSWITCH, 125/250VAC 15A 
VA DORA YF 


INSULATOR, M!ICROSWI TCH 
VAIORAIF ory 

SCREW, MACH. ,TRUSS HEAD, M3X30 
NAIF RS 


SCREW, TP, M3X10 
TP RY 










































RING, GRIP 
FuyF bro 

SWITCH, ROCKER 250V 20A 
LY RAYE 


BREAKER, CIRCUIT, 125VAC 15A 
oPyh TF LA 























FILTER, NOISE, AC250V 15A 
FAN 


JAX 
TRIAC, ACI16DIFR 
bared 
BLOCK, TERMINAL 
go F 4 
















WASHER, TOOTHED LOCK 
NSE WP HR 
CORD, A 
a-F A 
CORD. 
oom fo 






B 
B 
CorRD, C1 
a-F C1 
SCREW, MACH., 
NAYE RY 
MOUNT, CIRCUIT BREAKER 
Furarsea 


SCREW, M6X6 
RY 











TRUSS HEAD, M3X8 








SCREW, MACH., 
oR 

WASHER, TOOTHED LOCK 
NIE HW R 

CONNECTOR, POWER SUPPLY 
FUP vy aR 

SCREW, TP M3X6 

as 


C.S.HEAD, M3X8 
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FIGURE121 rower INTERLOCK ASSEMBLY (115V) ZB 
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FIGURE 
& 


KEY NO. 








RG1—0201-000 





RF1—0145—-000 





RA1—0701—000 
RA1—0704—040 







FA2—6023—-000 


FA2—6024—000 





FA2—6025-—000 





FA2—6026—040 





we4—0091-000 






FA1—9517—-000 


17 


18 


19 


20 






XB1—2303-009 





XB6—7301-—009 





XD2—2100-—402 





RH7—6001—000 










WD3-—0063-—000 


RH7—9002-020 








WA5-—0045-—000 





WT 1—0118—-000 
RH2—5013—-000 







RF 1—-0160—000 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 






RF 1—0176—000 
RF1—0177—000 





RF1—0179-—000 





XB 1—2300—-809 







XD1—4200-—402 


XB1—2600—609 





XB1—3300-—809 





XD1—4200—-602 
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R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


















SERIAL NUMBER/REMARKS 


POWER a oes ASS’ Y 
FMAyvTuUuNAT 
MOUNT 

Fuveyv aya 

MOUNT, CORD 
a-F 4 












COVER, POWER SWITCH 
FUP Y RAYE WN — 
PLATE, SWITCH 

RAIF IN Y 


ee MI CROSWi TCH 
49 WK 


PLATE, ACTUATOR TRAVEL LIMITER 
AWN 

LATCH, REAR 

TID Wr (90) 

MICROSWITCH, 125/250VAC 15A 
VADARA YF 

INSULATOR, MICROSWITCH 
PABORAYF 2 YTUY 


SCREW, MACH. , TRUSS HEAD, M3X30 
NAUK RY 

SCREW, TP, M3X10 

TP AZ 

RING, GRIP 

FuyF bea 

SWITCH, ROCKER 250V 20A 

LY AF 

BREAKER, CIRCUIT, 250VAC 15A 
tb TF LA 


FILTER, NOISE, AC250V 15A 
JAX FAW 


TRIAC, ACI6DIFR 
Karo 


BLOCK, TERMINAL 
guy F 4 










































CORD, Fonen 
F YP y aK 


CORD, Fixine ASS’ Y 
FAFPIF I-F 


CORD, A 
a-F OA 
CORD, 
a-F B 

CORD, C2 

a-F C2 

SCREW, MACH. TRUSS HEAD, M3X8 
IN AYR RY 


beara ae TOOTHED LOCK 
wre FH 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M6X6 
IN AYE RY 


SCREW, MACH., C.S.HEAD, M3X8 
ORY 


WASHER, TOOTHED LOCK 
We ER 
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FIGURE 122 oe INTERLOCK ASSEN (220/240V) 2 








122-1 COPYRIGHT © 1988 CANON INC. CANON LBP-CX/CXII AEV.2 MAR. 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 

















FIGURE 4 Q 
& PART NUMBER | fj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. Kk ly 





RG1—0202-—-120 POWER INTERLOCK ASS’ Y 220V/240V 







































































































































































FUP YVT UAT 
1 RF1—0227-000 MOUNT 
FUVANY 
2 RA1—1022—000 MOUNT, CORD 
a-F 94 
4 RA1—1102-—-000 COVER, POWER SWITCH 
FYE Y RAF AN — 
5 RA1—1023—000 PLATE, SWITCH 
PASE IN Y 
6 FA2—6024—000 ACTUATOR, MICROSWITCH 
M9 INR 
7 FA2—6033-000 ee ACTUATOR TRAVEL LIMITER 
- Ahws 
8 FA2—6026—000 LATCH, REAR 
TID Yr (90) 
9 WC4-—-0072-000 SWITCH, MICRO 
VAIO AAYF 
10 XB1—2403-—209 SCREW, MACH. ,TRUSS HEAD, M4X32 
INAYE RY 
f 
11 XB6—-7301—009 SCREW, TP, M3X10 
TP RY 
12 XD2—2100—402 RING, GRIP 
TUyyt bx 
13 RH7-—-6001—000 SWITCH, ROCKER 250V 20A 
LV AY 
14 WO3—-0085-—000 CIRCUIT BREAKER, AC250V 6A 
teyh FT LA 
15 RF1—0247—-000 FILTER, NOISE, AC250V 15A 
SIX WAN 
16 WA5—0040-—000 TRIAC, ACI6FIFR 
KHI7y? 
17 RA1—1020—000 MOUNT, CONNECTOR, POWER SUPPLY 
aR99 bUYT FF 
18 RF1—0200—020 CONNECTOR, POWER SUPPLY 
F YP yv BRD 
19 RA1—1018—-000 CLAMP, POWER CORD 
a-kK 45u7 
20 RA1—1019—000 PLATE, MOUNTING RESISTOR 
F1{39 bs SF 4 
21 RF1—0199—000 RESISTOR, 10KOHM, 10W 
F Way F439 
22 RF1—0160—000 CORD, FIXING ASS’ Y 
FIF POs AF 
24 XB1—2400-609 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M4x6 
INAYE RY 
25 XD1—4200—402 WASHER TOOTHED LOCK 
INFE FHT R 
26 XB1—3300—-809 SCREW, MACH., C.S.HEAD, M3X8 
ORY 
27 RF1—0195-—000 SWITCH, ROCKER, AC250V 6A 
LY 2A 
28 RA1—1028—-000 CLAMP, SWITCH 
AAIF AL 
29 XB1—2300—409 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X4 
IN AYE RS 
30 XB1—-2300—-609 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
IN AYR RY 
31 XB1—2301—609 SCREW, MACH. ,TRUSS HEAD, M3X16 


INAYE RS 
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FIGURE 12 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY 


2 
Ne 2) 











ae . a4 : ‘ a as 
a of [4 | oxo ee a n 
2 ogo we ah O---0 ge OS oe as ” 
(S.! me we eO---O a, Je GeO: {DD eee 1B a [ 
a) 2 ty O--O Hy “3 gs ie * mO 4 cre = 
7} ‘eo Bey Eo _ ggg O---O sigs E! Els Fas 
ry CO---O s ele : ‘Fo Ss a3 
3 sD ©, al "9 O--O O06 O R73 al rs 2 C1 
ON POO at ena. Sie mp pghe wee 
gM eh “ o--0 oH? m A -OOL SG gre ( jedi Te 18 O---O - nwa 
2:2 nw = R103 
ee . { ] aie S RHI-0026—04 
@) lslé Q nO) fen amis DEC—48V0 ot. | 
po eL_| j- = =. ‘ak Aso O--O RGI—621 3 MADE IN JAPAN 





n Jy! i 


There are two types of high voltage transformer: RG1-0213-070 and RH3-5008-000. Component parts of the 
former (RG1-0213-070) are available as service parts, so their drawing and description are given on this and 
following pages. Component parts of the second type, however, are not designated service parts, so there is no 
drawing not description. 


ME BR BiclILRG1— 0213-070 + RH3—5008-—000 0 2 48H 0, RG1—-0213—070 
DRBOAOICOW CS, SBRBBEY — EC AMBRE LTH SO CHBABE CHS. TCE 
RLS = OMBORERRBROATCHS. RH3-5 008-000 OREO REBEL, TO 
MBS —C ARI RESNAVRVOTC, A*OMMEMBTS OC LIECEEVY BA-7 
ARB 7 ML TRV, 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 
RG1—0213-070 
RH3-5008-000 
1 RA1—0748-000 
2 RF1—0154-000 
3 RA1—0750—000 
4d xB1-2300-800| | 2 
5 XB6—2400-508 
6 RF1—0226-000 
7 XB1—2300-—609 
C1 VC4—4504-101 
2. | vee-1309-000] | 1 
c 3 VC1—2251-106 
c 5 VC1—2251-476 
c 6 vc9—0936—000 
cy VC1—2351—-476 
ea | ves-2512-223| | 1 
c 9 VC9-0935-000 
C10 VC9-0935—-000 
C11 VC4—4504-473 
C12 VC9—-0955—000 
13: | ve9-0985-000 
c14 VC1—2251-106 
C15 VC4—4504-473 
C16 VC4—4504-102 
c18 VC3—2532-333 
eras ver—2251-226| | 1 
20 VC1—2351—476 
c21 vc9-0947—000 
C22 VC4—4504—473 
- 23 vc9—0947—000 
—c2as | vea—aso4—331| 
C25 VC4—4504-331 
C26 VC4—4504—-332 
C27 VC9—0947—000 
c28 VC1—2351—476 
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R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K Y 


HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY 
avy + vF 

HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY 
Bry F Yrs 

DIAL, EXPOSURE CONTROL 
Fuyvbk JOKF FF AD 


RESISTOR, VARIABLE 
TF uvb JOF KK va 


COVER 
WN - 





SCREW, MACH., 
IN AYE RS 
SETSCREW, M4X5 
WD THIF bkRy 
CASE, SHIELD 
LIE FR 
SCREW, MACH. 
WAYE RS 


CAPACITOR, 100PF, 50V 
ay vr 


TRUSS HEAD, M3X8 


TRUSS HEAD, M3X6 


CAPACITOR, 0.068UF, 50V 

WF ve 

CAPACITOR, 10UF, 25V 

ay ve 

CAPACITOR, 47UF, 25V 
vy 


, S800PF, 500V 


CAPACITOR, 47UF, 35V 
ay yr 


CAPACITOR, .O22UF, 100V 
as yi 

CAPACITOR, -O1UF, 1KV 
as 


CAPACITOR, 0.01UF, 1KV 
ar 


SeEAU TOR: .047UF, 50V 
Yr ve 


papi -0022UF, 50V 
Wy vt 


CAPACITOR, 0.0022UF, 50V 

ao 

CAPACITOR, 10UF, 25V 

qwF vt 

CAPACITOR, 0.047UF, 50V 

WF Vt 

CAPACITOR, 0.001UF, 50V 
at 


» 0.033UF, 200V 


CAPACITOR, 22UF, 25V 
ay Yi 


CAPACITOR, 47UF, 35V 
vi 

CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

ay VW 


CAPACITOR, 0.047UF, 50V 
aF 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
WF Vi 





CAPACITOR, 330PF, 50V 
ay ve 
CAPACITOR, 330PF, 50V 
BF ve 
CAPACITOR, 3300PF, 50V 
ar 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
ayy ve 


CAPACITOR, 47UF, 35V 
ayy vi 
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FIGURE coy 
& PART NUMBER T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. Y 


125 —C29 VC3—2512-—223 
C30 VC4—4504-102 
C31 VC4—4504—-102 
C32 vC1—2501-—474 


D1 WA1—0522—-000 


D4 X65-—5032-—000 
D5 WA1-—0396—000 
D6 WA1—0522-—-000 
D7 WA1-—-0522-—000 


D8 X65—5032—000 


D9 WA1—0301—000 
D10 WA1—0522-000 
D11 WA1-—-0522—000 
D12 WA1—-0178-000 


D13 WA1—0522—000 


p14 WA1—0522-000 
D15 WA1-0178—000 
D16 X65—5032—000 
bi7__—s« | WA1-0178—-000 
D19 WA1—0522-000 


D20 WA1-—0522—-000 
D23 WA1—0178—-000 
J 3 VS1-0026—002 
J10 WS3-—0420-000 


LED1 WG1-0164—000 


LED2 WG1-0164—-000 


CAPACITOR, 0.022UF, 100V 
as Ar 


CAPACITOR, O.OO01UF, 50V 
DF ty 

CAPACITOR, O.OOQ1UF, 50V 
= gg : 


CAPACITOR, 0.47UF, 50V 
BF 

DIODE, 188133 

Y 44-F 


DIODE, 181588 
Y 44-F 


DIODE, SHV-—03 
¥ 44-F 
DIODE, 188133 
YF 44-F 
DIODE, 188133 
Y 44-F 
DIODE, 181588 
Y 44-F 


DIODE, EMiZ 
¥ 44-k 

DIODE, 18S$133 
Y 44-F 

DIODE, 188133 
¥ 44-K 

DIODE, 18881 
¥ 44-K 


DIODE, 188133 
Y 44-F 


DIODE, 188133 
¥ 44-6 

DIODE, 1SS81 
o A#-K 

DIODE, 181588 
go 44-k 

DIODE, i1SS81 
o 44-K 

DIODE, 188133 
o 44-6 


DIODE, 188133 

o 44-K 

DIODE, 1SS81 

F 44-k 

PIN ASSEMBLY, 2P 
Ey PART 


PIN ASSEMBLY, 3P 
Sy THT V 


LED, LN2G 
LED 


LED, LN2G 
LED 

IC, NJM4558 
Ic 


TRANSISTOR, 2SC1815 
boyy 29 

TRANSISTOR, 2SC1815 
hoyy 29 

TRANSISTOR, 2SD667A-C 
BoYY 29 














Q1 WA4-—0225-—000 
Q 2 WA2-0122-000 
Qa 3 WA2-0122-000 
Q4 WA2-—0232-—000 
as |wa2-0186-000 
Q 6 WA2-0232-000 
Q7 WA2—0122-—000 
Q 8 WA2-—0232-—000 
ag WA2-0232—000 
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TRANSISTOR, 
boyy 29 
TRANSISTOR, 
hoy 29 
TRANSISTOR, 
boyy 29 
TRANSISTOR, 
houyY 29 


TRANSISTOR, 
boyy 29 
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2SB740 


2SD667A-C 


2801815 


2SD667A-—C 


2SD667A-C 








hy 
4 








FIGURE 
& 
KEY NO. 

; 125 —010 WA2—0124-000 
ait WA2-0124—000 
at2 WA2—0261—000 
013 WA4—0225-000 
ai4 WA2—0438-000 

ais | WA2—0261-000 | 
ai6 WA2—0232-000 
a17 WA2-0122—000 
ais WA2—0122-000 
ate WA2-0122-000 
20s | WA4—0225-000 | 
021 WA2-0232-000 
022 WA2-0652—000 
023 WA2-0122-000 
R 1 VR1-1141-472 
Rk 2 | vR5-2290-472 | 
R 3 | VR5—2302-942 
rR 4  |VR5-2290-101 
rk 5 | VR5—0061-002 
R 6  |VR5—0061-002 
a7 | vR5~2290-202 
R 8 | VR5—2290-472 
rR 9 |VR1-2141-472 
R10. | VR5—2290-101 
R11 VR5—2290-471 
a2 L vR5~2290-471 | 
R13 | VR5—2290-102 
R14  |VR1-2141-689 
R15 |VR1-2141-689 
R16 |VR1-2141-689 
a7 | vRI-1141-563. 
R18 |VR1-1141-515 
R19 | VR1-1141-515 
R20 |VR1-1141-104 
R 21 VR1-1141—-515 
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R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


TRANSISTOR, 
hay 


TRANSISTOR, 
hovy 
TRANSISTOR, 
BOYS 29 

ie NJM4558 


TRANS | STOR, 
hoy 2 


TRANSISTOR, 


IF. 


hy 
TRANSISTOR, 
hoy 29 
TRANSISTOR, 
bk 29 
TRANSISTOR, 
hou 29 


TRANSISTOR, 
hoy 29 


IC, NJM4558 
Ic 


TRANSISTOR, 
boyy 29 
TRANSISTOR, 
KGS 29 
TRANSISTOR, 


RESISTOR, 4. 
FIA 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


2SC1815Y 
2SC1i815Y 


2SC1815BL 


28C1986 


2SC1815BL 
2SD667A-—C 
28C1815 
28C1815 


2SC1815 


2SD667A-C 
28D330 
28C1815 


7KOHM, 1/4W 


RESISTOR, 4. 


F419 
RESISTOR, 
F449 


RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 
F419 


RESISTOR, 
FIII 


29.4KOHM, 
100 OHM, 
10KOHM, 


10KOHM, 


7KOHM, 1/4W 

1/8W 
1/4W 
1/4W 


1/4w 


RESISTOR, 
F419 


RESISTOR, 4. 
F{A9 


RESISTOR, 4. 


F439 
RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 
F429 


2KOHM, 


100 OHM, 


470 OHM, 


1/4w 
7KOHM, 1/4W 
7KOHM, 1/4W 
1/4w 


1/4W 


RESISTOR, 
F139 


RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 6. 


FAAI 
RESISTOR, 6 
F419 


RESISTOR, 6. 
F439 


470 OHM, 


1KOHM, 


.8 OHM, 


1/4W 
1/4W 

8 OHM, 1/4W 
1/4W 


8 OHM, 1/4W 


RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 5. 
F4tA9 


RESISTOR, 5. 
F{A9 


RESISTOR, 
74139 


RESISTOR, 5. 
F419 
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56KOHM, 


10.0KOHM, 


1/4W 
1MOHM, 1/4W 
1MOHM, 1/4W 
1/74W 


1MOHM, 1/4W 


125-4 


























FIGURE R | Q 
A 
& PART NUMBER on a DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K 1 Y 
125 -R 22 VR5—2290-—470 1 | RESISTOR, 47 OHM, 1/4W 
F439 
R 23 VR1—-1141—-472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FAA 
R 24 VR5—2290-203 1 RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 
F439 
R 25 VR5—2290—-203 1 RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 
7439 
R 26 VR5—2290—472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FAIA 
R 27 VR1—2141—102 1 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F419 
R 28 VR5—2290—472 1 | RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F439 
R 29 VR5~—2290—472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F4IAg 
R 30 VR5—2511—004 1 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
F439 
R 31 VR5—-2301—-004 1 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
FIA 
R 32 VR9—2424—000 1 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
F449 
R 33 VR1—1141—100 1 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
FAAD 
R 34 VR1—2141—-472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F449 
R 35 VR1—1141—472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
439 
R 36 VR5—0044-322 1 RESISTOR, 43.2KOHM, 1/4W 
FAI 
R 37 VR5—2304—751 1 RESISTOR, 4.75KOHM, 1/4W 
F439 
R 38 VR5—2304-751 1 RESISTOR, 4.75KOHM, 1/4W 
F419 
R 39 VR5~-0044—-322 1 RESISTOR, 43.2KOHM, 1/4W 
F4AG 
R 40 VR1—2121—-102 1 RESISTOR, 1KOHM, 1/2W 
F4IId 
R 41 VR5—2301-211 1 RESISTOR, 1.21KOHM, 1/4W 
FAI 
R 42 VR5—2301—211 1 RESISTOR, 1.21KOHM, 1/4W 
FAIY 
R 43 VR5—2290—-473 1 RESISTOR, 47KOHM, 1/4W : 
FAAD 
R 44 VR5—2290—470 1 RESISTOR, 47 OHM, 1/4W 
Me FAI9 
R 45 VR1-1141-102 1 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F439 
R 46 VR9—-3230—000 1 RESISTOR, 46.4KOHM, 1/4W 
FIA 
R 47 VR5—2307—-501 1 | RESISTOR, 7.5KOHM, 1/4wW 
FAA9 
R 48 VR5—2301-—-212 1 RESISTOR, 12.1KOHM, 1/8W 
F439 
R 49 VR5—0045-361 1 RESISTOR, 5.36KOHM, 1/4W 
F439 
R 51 VR5—2290—-103 1 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
1439 
R 52 VR1-2141-515 1 RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4w 
FAAD 
R 53 VR9-~-2900—000 1 | RESISTOR, 121KOHM, 1/4W 
F439 
R 54 VR5—-2301-213 1 RESISTOR, 121KOHM, 1/4W 
FAA 
R 56 VR1-1141—-472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F439 
R 57 VR9—0985—-000 1 RESISTOR, 2.2 OHM, 1W 
FAA 
R 58 VR1—-2141-472 1 RESISTOR, 4.7KOHM, 
F439 
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FIGURE A a’ 
& PART NUMBER | yj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K | Y 














VR5—2290-—203 Bese ren 20KOHM, 1/4W 
3 
R 60 VR9-2381-—000 RESISTOR, 10 OHM, 1/2W 
7139 
R 61 VR1—-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F439 
R 63 VR1—2141-—225 RESISTOR, 2.2MOHM, 1/4W 
7119 
R 64 VR5—-2313-322 RESISTOR, 33.2KOHM, 1/8W 
149 
R 65 VR5—2311—-002 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
{a9 
R 66 VR5—2290-—103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F449 
R 67 VR5—2318—-872 RESISTOR, 88.7KOHM, 1/8W 
F439 
R 68 VR5—2311-003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
7439 
R 69 VR5—2290-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
FAIY 
R 70 VR5—2312—-802 RESISTOR, 28.0KOHM, 1/8W 
FAI9 
R71 VR5—0034-222 RESISTOR, 42.2KOHM, 1/4W 
F439 
R 73 VR1—-1141-472 RESISTOR; 4.7KOHM, 1/4W 
R 74 ‘VR5—2290-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F439 
R 75 VR5-2290-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F430 
R 76 VR5—2290—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FIA9 
R 77 VR5—2290—-203 RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 
FAI 
R 79 VR5—2290—103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
FAA 
R 80 VR5—2290-—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FA«3m9 
R 82 vR1-1141-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FIA 
R 83 VR5—2290-—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F499 
R 84 VR5—2290—-104 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
F439 
R 85 VR5—0056-813 HBL eTOR 681KOHM, 1/4W 
R 86 VR5—005 1-004 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
F419 
R 87 VR1—1141-473 RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 
FAI9 
R 88 VR1—1141-393 RESISTOR, 39KOHM, 1/4W 
7439 
R 89 VR9-—3108—-000 RES(STOR, 10 OHM, 1W 
F439 
R 90 VR1—-1141-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FAI9 
R91 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F439 
R 92 VR1—-1141-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F439 
R 93 VR1-1141-203 RESISTOR, 20KOHM, 1/4W 
: 4349 
R 94 VR1-1141-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F4I9 
R 95 VR5—2290-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F439 
R 96 VR1—-2141-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F419 


R 97 VR5—0031-004 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
F4AI9 
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R | oO 
FIGURE K 
& PART NUMBER | fj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K | Y | 


125 -R 98 VR5—0038-—873 
R 99 VR1—-2141-225 
R100 VR5—231 2-672 
R101 VR5—0032—212 


R102 VR5—2304-531 


R103 VR5—2304—752 
R104 VR5—2290—-124 
R105 VR1i-1121-102 
R106 VR1-2121-—470 
T 1 RH3—0008—000 


T 2 FH3—0164—000 
T 3 FH3—0133—000 
T 4 RH3-0009-—000 
T5 RH3—0019-—-000 
ZD2 WA1—0191-—000 


ZD3 WA1—-0329-000 
ZD4 WA1—0191—000 
ZD7 WA1-—0122—000 





RESISTOR, 887KOHM, 1/4W 
F4IA9 


RESISTOR, 2.2MOHM, 1/4W 
F439 


RESISTOR, 26.7KOHM, 1/8W 
74A9 


RESISTOR, 22.1KOHM, 1/4W 
F419 
RESISTOR, 4.53KOHM, 1/8W 
F439 


RESISTOR, 47.5KOHM, 1/4W 
F439 
RESISTOR, 120KOHM, 1/8W 
F(A 


RESISTOR, 1KOHM, 1/2W 
F439 
RESISTOR, 47 OHM, 1/2W 
F119 


TRANS FORMER 
boyz 


TRANS FORMER 
bGYR 

TRANS FORMER 
N-KR IF D hI: 
TRANS FORMER 
boyR% 

TRANS FORMER 
BoA 


DIODE, ZENER, HZ7C-—2 
wyis— ¥ A4-F 


DIODE, ZENER, HZ9A-1 
yer ¥ 44-K 


DIODE, ZENER, HZ7C—2 
yat— ¥ 44-F 
DIODE, ZENER, HZ18—2 
YIt- ¥ 44-F 
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FIGURE 125A HIGH VOLTAGE Power SUPPLY 


SBR (LBP-CXII) 











rer’ 
NY 02 
RH1006101 





7 aoe C13 at 
a oper a oO 
R50 W-1 
' rene eo Si eee 
| FS anal 
i 8 y 1 4 
dk ~ cy bed 7o Of 
db : 
i 
YEC YE—44VN ‘ 
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R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K Y 











CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE 


ie 
ca NO. 
125A— RG1—0469—-050 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY 
27y F YF VT 
1 RA1—1806—000 DIAL, EXPOSURE CONTOL 
FUuyb SOF F AP 
2 RF1—0574—000 RESISTOR, VARIABLE 
TF uUYb JOF #W Ua-A 
3 RA1—1805—000 COVER 
WS - 
ci vVC9-—-0947-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
as 
C 2 VC1—-2251—-476 CAPACITOR, 47UF, 25V 
as yt 
Cc 3 VC4-—4504-102 CAPACITOR, O.OO1UF, 50V 
as ye 
Cc 4 VC9—0936—000 re 6800PF, 500V 
c 5 VC1—2351-476 CAPACITOR, 47UF, 35V 
ar YF 
Cc 6 VC3-2512-223 CAPACITOR, 0.022UF, 100V 
WF ve 
Cc 7 VC9—0935—000 CAPAC1TOR, .O1UF, 1KV 
ay vt 
Cc 8 VC4—4504-473 pte .047UF, 50V 
ban 2 =} 
c 9 vVC9—0947-—000 CAPACITOR, -1UF, 25V 
as ve 
C10 vVC9-—0947-—000 CAPACITOR, .1UF, 25V 
as yi 
C11 VC3-—2512-223 CAPACITOR, .O22UF, 100V 
a Ve 
C12 VC1—-2351—-476 CAPACITOR, 47UF, 35V 
as yt 
C13 VC4—4504-—473 CAPACITOR, 0.047UF, 50V 
awsF vt 
C14 VC3—2532-333 CAPACITOR, 0.033UF, 200V 
a Ye 
C15 VC1—2351-476 ope gy elie A7UF, 35V 
C16 VC4-—4504-—473 CAPACITOR, 0.047UF, 50V 
qs ye 
D1 X65—-5032—000 DIODE, 181588 
Y A4A-F 
D2 X65—5032-—000 DIODE, 181588 
Y 44-F 
D3 WA1-—0178—-000 DIODE, 18881 
Y 44-F 
D 4 WA1—0396—-000 DIODE, SHV-03 
Y 44-F 
D 5 WA1—0178-—000 DIODE, 18881 
¥Y AA-F 
D6 WA1-0178—000 DIODE, 1SS81 
Y AA-F 
D7 X65-—-5032—-000 DIODE, 181588 
Y AA-F 
D8 WA1~—0301—000 DIODE, EM1Z 
Y AA-F 
J1 RF1—0188—000 CABLE, HIGH VOLTAGE 
2o7Y T-TF Ww 
J 3 VS3-—-0043-002 
BRIY (XR) 
J10 WS 3--0420—-000 PIN ASSEMBLY, 3P 
Py PHT YV 
LED1 WG1-0157-—000 wang SEL2110RTGN 
LED2 WG1-0157-—000 Peo. SEL2110RTGN 
Qi RH4—5004—040 HIC LF2044 
MT UYF IC 
Q2 WA2—-0285-—000 TRANS !STOR, 
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FIGURE A Q’ 
& PART NUMBER | §) | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. kK ly 














125A-OQ 3 WA2-—0568-000 Te Ta TOn. 28C3258 

R 1 VR1-—1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F459 

R 2 VR5—0041-212 RESISTOR, 12.1KOHM, 1/4W 
F419 

R 3 VR5—0045-—361 RESISTOR, 5&.36KOHM, 1/4W 
F4IA9 

R 4 VR5—-0044-642 RESISTOR, 46.4KOHM, 1/4W 
F439 

R 6 VR1—-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F449 

R 7 VR1-1141-—563 RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 
F119 

R 8 VR1-1141-335 eae 3.3MOHM, 1/4W 

R 9 VR1-—-1141-—335 RESISTOR, 3.3MOHM, 1/4W 
F139 

R 10 VR1—-1141—-335 RESISTOR, 3.3MOHM, 1/4W 
FIA 

R 11 VR1—1141-515 RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W 
F119 

R 12 VR1—-1141—-470 RESISTOR, 47 OHM, 1/4W 
F119 

R 13 VR5—4420—100 RESISTOR, 10 OHM, 1/2W 
F4Aa9 

R 14 VR1-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F449 

R 15 VR5—0041-—004 RESISTOR, 1MOHF, 1/4W 
F139 

R 16 VR5-—-0041-004 RESISTOR, 1MOHF, 1/4W 
F449 

R17 VR5—-4420—100 RESISTOR, 10 OHM, 1/2W 
F419 

R 18 VR1-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F495 

R 19 VS5—0810—100 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
F119 

R 20 VR1—1141-—392 RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W 
F139 

R 21 VR1—-1141-—-392 RESISTOR, 3.9KOHM, 1/4W 
F439 

R 22 VR1-—-1141-100 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
F419 

R 23 VR1-1141—221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FIAI 

R 24 VR1i-1141—-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F419 

R 25 VR1—-1141—-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F419 

R 26 VR2-—8015-—-229 RESISTOR, 2.2 OHM, 1W 
FAAg 

1 4 FH3—0149-—-000 TRANS FORMER 
bo 

T 2 FH3—0164—000 TRANS FORMER 
KR 

T 3 RH3—0019—000 TRANS FORMER 
hn 

T4 RH3—0038—-000 TRANS FORMER 
BGR 

ZD1 WA1-0074-—000 DIODE, ZENER, HZ24—-2 
YIt~- F 44-F 

ZD2 WA1—021 1-000 DIODE, ZENER, HZ12A-—2 


yar ¥ 44-F 
ZD3 WA1-—0074—-000 DIODE, ZENER, HZ24~-2 
wat— F 44-F 
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FIGURE 14 DISPLAY PANEL ASSEMBLY @ 








[~ (“J veo. (“]vev2 CJveo3 rey S ; i 
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FIGURE 
& 


LED2 


LED3 


LED4 





LEDS 









KEY NO. 


RG1—0237—-000 









RF 1—0165—000 







XB3—2300—-805 







WS 3-0533-—000 





RA1—0970—000 





WG1-—-0153-000 
RA1—0970—000 








WG1—-0192-—000 
RA1—0970—000 








WG1—-0192-000 


RA1—0971—000 








WG1—0217-000 
RA1—0971—000 








WG 1-—-0217-000 





VR1—-1141-121 


VR1i-1141-181 








VR1—-1141-181 





VR1—-1141-121 
VR1-—1141-121 
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R ar 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 























SERIAL NUMBER/REMARKS 


DISPLAY PANEL ASSEMBLY 
EnoY 7 


PANEL, DISPLAY 

bao IN WL 

SCREW, SELF—TAPPING, M3X8 
FIC Vv RY 

PIN ASSEMBLY, 6P 

Ev 7ev7 

SPACER (A) 

LEDZN -t A 


LED, GL—9PG2 
LED 


SPACER (A) 
LEDZAN —# A 


LED, GL—-9HY2 
LED 


SPACER (A) 
LEDZ2N -¢+ A 


LED, GL—9HY2 
LED 





SPACER (B) 
LEDAN — B 


EO SEL2713K 


cee {> 
LED2N —+ B 


LED, SEL2713K 
LED 







RESISTOR, 
F439 


120 









RESISTOR, 180 
7tA9 






RESISTOR, 180 
49 






RESISTOR, 120 
Ffa9 





RESISTOR, 120 
74{aAg 
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FIGURE 200 ™s'N_MoTER ASSEMBLY 





(J503) 












FIGURE 
& SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 












RG1—0212—-000 MAIN MOTOR ASSEMBLY 
Ey 7 


t4y 
GEAR, 24T 
24T ¥ 
MOTOR 
eed 





RS1—0010-000 






RG9—-0102—000 











XB6—2400-—508 SETSCREW, M4X5 


OYAD PIF bey 
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FIGURE 300 CASSETTE (LEGAL, A4, B5, LETTER MiNi) 


Aeyb (Y—HA, A4, BS, vH¥—-== 


14 (4B 14A 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 


1A 


1B 


10 


11 


12 


14 


14A 


14B 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K Y 


RF1—0121-—000 
RF1—0122-—040 
RF1—-0123—-040 
RF1—0124—-040 


RF1—0125—020 
RA1—0856—000 
FA2—5660—000 
RS1—8040—000 
RS1—8041-—000 


RS1—8042—-000 
RS1—-8064—000 
FA2—5644-—-000 
FA2—5651—000 
RA1—0861—000 


RF1—0130—000 
FA2—5647-—000 
FF1—3509-—000 
XB6—7300—609 
FA1—9787-000 


FS1—2655—000 
FS1—2661—000 
FS1-—2719—000 
XD2—1100—402 
RF1—0126-—050 


RF1—0127—050 
RF1—0128—-050 
RF1—0129-—040 
RF 1—0551—000 


RA1—0864—000 


RA1—0865—000 
RA1—0866—000 
RF1—0867—000 
RS1—8220-000 
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CASSETTE 
FLY b 


BODY, ee gues “ LEGAL’ 


wish wr, " U- Ib 
BODY, CASSETTE, ” A4’ 
wieyh ar, ” Aa’ 


BODY, PPePEIe: * BS” 
Atybh wr, 


BODY, cASSETTE. " LETTER’ 


Deb Ar 





BODY, CASSETTE, “MINI” 


pes bh ae Bt 


CAM, CASSETTE SIZE DETECTION 


RLYR VIX TAF AL 
LABEL, ” MINI" 

R= ooh 

LABEL, ” A4 

A4 AGI 


LABEL, ” BS” 
BS A4fiw 





LABEL, ” LETTER’ 
L9- #4 


LABEL, * LEGAL" 
UH Ib X4w 


PLATE, HOLD—DOWN TAB, 


Fwoyve (9O) 
PIVOT 

YA YD 

PLATE, STOP 
aoy Pet IN Y 


FW YA (VE) 

SPRING, LEAF 

HE Ape IN RK 

PLATE, PAPER CONTACT 
AeYb tHe Ayo 

SCREW M3X6 

ER 


STOP, RUBBER 
ARN 


SPRING, COMPRESSION 
PIV IN *K 

SPRING, COMPRESSION 
PIVAD INR 

SPRING, COMPRESSION 
TIVAD INR 

RING, E 

Ex ¥ bY 


PLATE, PAPER LIFTING, 


A4 FIMY 


REAR 


LEGAL ,B5,LETTER,MINI 


PLATE, HOLD-—DOWN TAB, 


FRONT 


LEGAL ,A4,LETTER 
B5 


MINI 


A4 A4 





PLATE, PAPER LIFTING, 
TIMI 


BS 


PLATE, PAPER LIFTING, 
L9-FIMS 


PLATE, PAPER LIFTING, 
a= WHY 


PLATE, PAPER LIFTING, 


U- ib FIMO 


SHEET 
i) ed 


SHEET 

FW Hb 

SHEET 

TW wh 

SHEET 

TW wb 

LABEL, PAPER LOADING 
HUIS t4 4 
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BS B5 
LETTER LETTER 
MINI MINI 
LEGAL LEGAL 


A4 





BS 
LETTER, LEGAL 


MINI 


300-2 


FIGURE 301 CASSETTE (B4) (LBP-cx 11) D 


Ae y b (B4) (LBP-CX II) 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 











RF1—0437-000 



























































R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 







SERIAL NUMBER/REMARKS 


B4 CASSETTE 
B4 wey 


BODY, CASSETTE, 
Dryb Ar (B4) 


CAM, CASSETTE SIZE DETECTION 
ney VIX FF DA 








B4 


LABEL, B4 
aan (B4) 
LABE 


ert ‘Laos 24MIN 
















PLATE, 
Fw ys 
PIVOT 
IAT D 
PLATE, 
Fw yr (272) 
SPRING, LEAF 
Ur ALIN’ 
PLATE, PAPER CONTACT 
Heb HIF AT 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M4xX6 
INAYE RY 


STOP, RUBBER 

As 

SPRING, COMPRESSION, B 
TIVAD INR 

RING, E 

EA 9 b4x9 


PLATE, PAPER LIFTING, B4 
B4 HUH 


HOLD—DOWN TAB, 
(320) 


REAR 


HOLD—DOWN TAB, FRONT 






















1A RA1—1843—000 
1B RS1-—-8164—-000 
1c RS 1—8148—-000 
2 RA1—2031-—000 
3 FA1—0622-—000 
4 RF 1—0464—-000 
5 FA1—9780—000 
6 FF1—2010-—000 
a | xB1-2400-609| | 3 | 
9 FA1—9787-—000 
10 FA1—9782—-030 
11 XD2—1100—402 
12 RF1—0433-000 
12A RA1—1842-—000 
12B RS1—8220-—000 











SHEET 
Fw vt 

LABEL, PAPER LOADING 
FAY teyxq XGIw 
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FIGURE 302 SASSETTE (a4, 25) (.pp-cxim 2 
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FIGURE i Qa 
dae & PART NUMBER | 4 | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
4 KEY NO. K Y 














302 — CASSETTE A4,B5 
Dey b 
1 RF1—0438-—000 BODY, CASSETTE, A4 A4 
dteybh ArT (A4) 
RF1—0439—000 BODY, CASSETTE, B5 B5 
Akyb 7 (B5) 
1A RA1—1843-—000 CAM, CASSETTE SIZE DETECTION 
DeIb VAX FF AL 
1B RS1—8165—-000 LABEL, A4 A4 
x4 (A4) 
RS1—8166—000 LABEL, B5 B5 
4¢4i~~ (B5) 
2 RF1—0432—000 PLATE, HOLD~—DOWN TAB, REAR 
Fw yx (950) 
3 RF1—0390-—-000 PLATE, STOP A4 
ao9y et IN YY 
RF1—0391-—000 PLATE, STOP B5 
ayy — NY 
3A RS1—8148-000 LABE 
er Lae F4ING 
4 RF1—-0464—000 PLATE, HOLD—DOVWN TAB, FRONT 
Fw yr (wr) 
5 FA1~—9780—000 SPRING, LEAF 
tek A IN 
6 FF1—2010—000 PLATE, PAPER CONTACT 
PeYb BIE Abo 
7 XB1—2400-—609 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M4X6 
NAYE RY 
8 FA1—9787—000 STOP, RUBBER 
Ary 
9 FS1—2388—000 SPRING, COMPRESSION, A4 A4 
TIVAD INR 
FS1—2390—000 SPRING, COMPRESSION, B5 B5 
TIVAD IN *R 
10 RF1—-0434—-000 PLATE, PAPER LIFTING, A4 A4 
A4 FY 
RF1—0435-—000 PLATE, PAPER LIFTING, B5 B5 
B5 +H 
10A RA1—0864—000 SHEET A4 
aD) Bead 
RA1—0865—-000 SHEET B5 
Fw ak 
10B RS 1—8006—000 LABEL, PAPER LOADING 
Fagy tyrxq xfw 
11 RA1-—-1834—-000 PLATE, PAPER STANDARD 
HE FY ay 49 
12 XB3—2401-209 SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M4X12 
NAPE PE RS 
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FIGURE 
SERIAL NUMBER/REMARKS 






R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


CASSETTE PICKUP ASSEMBLY 
wish FAY TF 


GUIDE, PAPER PICKUP, UPPER 
Fag, on Hk 


SHAFT, PAPER PICKUP ROLLER 
Fp, o-5 YD 


a. & 
\ KEY NO. 








RF1—0204—000 





FA2—5603—000 




























































































































































3 RA1—0666—000 ROLLER, PAPER PICKUP 
Igy 0-5 
4 FA2—5606—000 DRUM, CLUTCH, DRIVEN 
IN ROT AFT 
5 FA2—5607—000 RING, PICKUP CLUTCH CONTROL 
tf any 
6 RA1—0977—000 ROLLER, PAPER FEED 
Ww O-> 
7 FA2—5611—020 GUIDE, PAPER PICKUP, LOWER 
Fay 28 HAF 
8 FA2—5612—-000 ROLLER 
wR 30 
9 FA2—5600—000 SPRING, LEAF 
AI INR 
10 RA1—0667-—000 PLATE 
AY 3 OW TF 
11 FF1—-3502—000 PLATE, CLUTCH/GEAR MOUNTING 
BOF DN Y 
12 RF1—0193—000 WIRE, GROUNDING 
TA ey 
13 FS1—0701—000 GEAR (30T)/DRUM, CLUTCH,DRIV G 
30T + 7 
14 FS1—0702—000 GEAR, 37T 
377 #7 
15 FS1—0703—000 GEAR, 20T 
20T ¥ 7 
16 FS1—0704—000 Seat 14T 
TH? 
17 FS1—2651—000 SPRING, TORSION 
18 FS1—2652—000 SPRING, TENSION 
EWN YON 
19 RA1—0929—020 PLATE, HINGE, RIGHT 
kyy (5+ ) 
20 RA1—0930—020 PLATE, HINGE, LEFT 
ky (EY VU) 
21 FS1—1046—000 BUSHING 
TIT 
22 FA9—0136—000 BUSHING 
Tv 
24 XB6—7300—609 penen M3X6 
Az 
25 XB6—2400—-508 SETSCREW, M4X5 
WIAD PIF bkRY 
26 XD2-—1100—-642 RING, E 
EX ¥ pee 
27 XD2—1100-—-502 RING, 
EW ¥ pe 
28 XD2—2100-—802 RING, GRIP 
TuytF bev 
29 XD2—-2100-—602 RING, GRIP 
TFT uyF bry 
30 XD3—2200—-122 PIN, PARALLEL 
may ey 
31 XD1—-1108-—221 WASHER 
TI 
32 FH7—5034—000 SOLENOID, 24VDC 
DC YL/4F 
33 RA1—0669—000 MOUNT, PHOTO—INTERRUPTER UNIT 
ey HN 
34 FH7—7024—000 PHOTO~—INTERRUPTER UNIT 
DA heyy a=yb 
35 RA1—4566—000 





ARM 
TAF P-L 
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FIGURE 
KEY NO. 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 










RF1—0163—-000 












FA2—5970—000 








RS1-—2007—000 











XB1—2300—809 














XD1—1103-—139 










RA1—0928-—-000 






RS1—201 1-000 








RA1—4275-—000 













RA1—4276—000 
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R Q 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


MICROSWITCH UNIT 
Tey FYF AVF ADYb 





SPRING... TENSION 
SCREW, MACH.. TRUSS HEAD, M3X8 


WASHER, 3.1X5.6X1 


HANGER, SPRING 
NR HY 








SPRING, en 


RE | NFORCEMENT 















eee | NFORCEMENT 
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FIGURE 310A SASS rckur assenacy 2 
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FIGURE , Qa 
— & PART NUMBER | \) | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
\ KEY NO. kK | Y 














310A— NPN CASSETTE PICKUP ASSEMBLY 
Deyb HIF TF 
1 RA1—1698—000 GUIDE, PAPER PICKUP, UPPER 
way or HAE 
2 RA1—1701-—000 SHAFT, PAPER PICKUP ROLLER 
Fg, OS YF 
3 RA1—0666—000 ROLLER, PAPER PICKUP 
Fay, 0-5 
4 FA2—5606—000 DRUM, CLUTCH, DRIVEN 
IN ROT DT 
5 FA2—5607—000 RING, PICKUP CLUTCH CONTROL 
teH{¥ anv 
6 RA1—1696—000 ROLLER, PAPER FEED 
WD OF YD 
7 RA1—1697—000 GUIDE, PAPER PICKUP, LOWER 
Fapy WwW HAF 
8 FA2—5612—-000 ROLLER 
7He0o 10 
9 FA2—5600—000 SPRING, LEAF 
AI NR 
10 RA1—0667—000 PLATE 
AY a WIE 
11 RF1—0386—000 PLATE, SPINDLE 
BOF ONY 
12 RA1—1695—000 ROLLER, PAPER PICKUP 
. Fay o> 
13 FS1—0701—000 GEAR (30T)/DRUM, CLUTCH,DRIV G 
30T #7 
14 FS1—0702—000 GEAR, 37T 
37T ¥ 7 
15 RS1—0030—000 GEAR, 30T 
30T #7 
16 FS1—0704—-000 GEAR, 14T 
147 $7 
17 FS1—2651—000 SPRING, TORSION 
AF UINR 
18 FS1—2652—000 SPRING, TENSION 
EWS Yo oIN ® 
19 FS1-—1046—000 BUSHING 
FT v7 
20 XB6—7300-—809 SCREW, TP, M3X8 
TP RY 
21 FS1—1046-—-000 BUSHING 
FT w7 
22 FA9—0136—000 BUSHING 
FY 
24 XD2—1100-642 RING, E 
EA 9 bkD 
25 XB6—2400—508 SETSCREW, M4X5 
WAT THIF bey 
26 XD3—2200-—-122 PIN, PARALLEL 
an 7 ed 
27 XD2—1100—-502 RING, E 
EWA 9 bxD 
28 XD2—2100—802 RING, GRIP 
ZFuyF bro 
29 XD2—2100—-602 RING, GRIP 
Fwyyt bea 
30 RS1—2011—-000 SPRING, TENSION 
EWS YIN 
31 XD1—1108—221 WASHER 
TIP 
32 FH7—5034—-000 SOLENOID, 24VDC 
DC YLI4tF 
33 RA1—1830—000 MOUNT, PHOTO—!INTERRUPTER UNIT 
tu BN 
34 FH7—7024—000 PHOTO—INTERRUPTER UNIT 
se Tr heye A=yb 
) 35 RA1—1705—000 ARM 
3 Th 
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FIGURE A Q 
& PART NUMBER | yi | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K | y 


310A— 36 RF1—0163—000 MICROSWITCH UNIT 
ReIb TF AAYF a=yb 
SCREW 
FVvER 
SPRING, TENSION 
EYN UOIN 
SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
IN AYE RY 
WASHER, 3.1X5.6X1 
ad 





37 FA2—5970—000 
38 RS1—2007—000 
39 XB1—2300-809 
40 XD1—-1103-139 


41 RA1—1865-—000 





ROLLER, PAPER PIKUP 
Fay 0-5 
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~ FIGURE 3? MANUAL FEED ASSEMBLY 



















FIGURE 
& SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 


rey 
DESCRIPTION 
Y 


RF MANUAL FEED ASSEMBLY 


R 
PART NUMBER | 4 
K 

NPN 






















































TF Y sa5Y 7 
RS 1—6023-—000 SPACER 

mS + 

2 FA2—5845—000 SHAFT 
WD YD 

3 FS1—0706—000 ROLLER 
o-5 

4 FS1—0707-—000 GEAR, 16T 
16T ¥ ¥ 

5 FS1—0708—000 GEAR, 20T 
20T ¥ ¥ 

6 FS1—0709—000 GEAR, 24T 
247 ¥ + 

7 FS1—1206—000 BUSHING 
TF YT 

8 XD2—1 100-502 RING, E 
EH 7 bk 

9 XD2—2100-602 RING, GRIP 
TUT bro 

10 XD3—2200—122 PIN, PARALLEL 





map Ey 

















11 FF1—3522-—000 FRAME, MANUAL FEED 
IOVS BV Y 

12 FS1—0734—-000 GEAR, 17T 
17T ¥ + 
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FIGURE 320A Seats taro 2 
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FIGURE 
& 


4 KEY NO. 


RG1—0475—-000 




















































Q 
PART NUMBER Hi DESCRIPTION 
Y 






















SERIAL NUMBER/REMARKS 


MANUAL FEED ASSEMBLY 

























FF Y FAHY TF 

1 FA2—5844—-000 SPACER 
RS + 

2 FA2—5845-—-000 SHAFT 
WD TD 

3 FS1—0706—000 ROLLER 
0-5 

4 FS1—0707-—000 GEAR, 16T 
16T + ¥ 

5 FS1—0708-—000 GEAR, 20T 
20T ¥ 7 

6 FS1—0709—-000 GEAR, 24T 
247 #7 

7 FS1—1206-—000 BUSHING 
Fwy 

8 XD2—1100—502 RING, E 
EH 9 b4xAD 

9 XD2—2100-—602 RING, GRIP 
FuyyF bsg 

10 XD3-—2200-—122 PIN, EARALCED 
Mase 

11 87—4275-—000 SPACER 
NS 

12 FS1—0734—000 GEAR, 17T 
177 ¥ ¥ 

13 RF1—0387—000 PLATE, GEAR MOUNTING, 1 
FIV BN Y (1) 

14 RF1—0392—000 PLATE, GEAR MOUNTING, 2 










XB6—7300—409 








” 
\ 
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Fagy9 HN y (2) 





SCREW, TP, M3X4 
TP RY 
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FIGURE 330 REGISTRATION SHUTTER ASSEMBLY 


LEAbY+y 78 
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FIGURE 
& 

RG1—0215—000 

RGi—0481—000 


1 FF1—3608—000 


2 FA2—5855—000 
3: FA2—5856—000 
4 FA2—5857—-000 
5 FA2—5858-020 


6 FA2—5859—-030 


RA1—1766—000 


7 FA2—5860—000 
RA1—1767—000 


8 FA2—5861—000 
9 RF 1—0205—-000 
10 FA2—5864—000 


11 FA2—5868-—000 
12 RF1—0970—000 
13 FA2—5867—020 
14 RA1—1017-—-000 


15 FS1—2659—000 


17 RH7—5001—-000 
18 FH7—5033—-020 
19 FH7—7027-000 
20 FA2—5870—020 


21 XA9—0187-—000 


22 XA9—0 188-000 
23 XB1—2300—409 
24 XB1—2300—809 
25 XD2—2100—402 
26 XD3—1300—082 
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R | oO 
PART NUMBER | 4 | T DESCRIPTION 
KEY NO. kK | y 


REGISTRATION SHUTTER ASSEMBLY 
LY 2b Ys TF 


REGISTRATION SHUTTER ASSEMBLY 
LY Ab ws 7 


ROLLER UNIT 
ao 7-4 


LEVER 
Wt — 


LEVER 
Wt — 


LINK 
Lyry U9 


PIN, GUIDE 
HAa4FeEY 


PLATE, eelee 
ox Hak WN 


PLATE, GUIDE, 
oE Hak NY 


SHAFT, ROLLER 
wg 3mnyy 


SHAFT, ROLLER 
wg any go 


ROLLER, FEED 
NAJD -A0 


getige eotieD 
Ley 7 


LINK 
Ev 


PLATE, SOLENOID MOUNTING 
YVUIAK F 4 

PLATE 

Har wy 

SPRING 

INR 

PLATE, ROLLER 

a0 7 4 Ayr 44 


SPRING, TORSION 
AP UOIN 


SOLENOID eo eon 
YUJAE (LY Zh) 


SOLENOID 

YUI4 6 

PHOTO—INTERRUPTER UNIT 
wth ty aah 

PIN 

Ey 

SCREW, MACH.,BINDING HEAD, 
WADE RY 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, 
IN AYE RY 

SCREW, MACH., TRUSS HEAD, 
IN AYE RY 

SCREW, MACH. TRUSS HEAD, 
IN AYE RY 

RING, GRIP 

ZuyF beo 

PIN, SPRING 

ZT uUyT FY 
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SERIAL NUMBER/REMARKS 


EBDOOO001— 
EBEOO001-— 
EBGOOO001— 
EBHOOO001-— 
EBJOOO01— 
EBKOOO01— 





EBDOOO001— 
EBEOO001— 
EBGOOOO1I— 
EBHOO001— 
EBJOOOO1— 
EBKOO0001-— 


EBDO0001— 
EBEOOO01— 


EBGO0001-— 
EBHOOO001-— 
EBJOO001— 
EBKOOO001— 


330-2 


FIGURE 
& SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 
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FIGURE 35 TRANSFER GUIDE ASSEMBLY 2 
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FIGURE 


& 


KEY NO. 


12 


13 


14 


15 


16 


19 
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R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


RG1—0195—000 
RA1—0968—000 
RA1—0966—000 
FA2—5883-—000 
FA2—5884—-000 

~ | FA2-5844-000 
FS1—0708-—000 
FS1—0719—-000 
FS1—1205—000 
XA9—-0187—000 

~ | xp2—1100-502 | 
XD3—2200—-122 
FA2—5885-—000 
FA2—5886—000 
XA9—0027—000 

~ | RA1-0967-000 | 
XB6—7300—809 





SERIAL NUMBER/REMARKS 


TRANSFER GUIDE ASSEMBLY 
Fue HIF FT 

ROLLER, FEED 

INAID O-F 

ARM 

TL 

GUIDE, TRANSFER, LOWER 
FAP LW HAF 

GUIDE, TRANSFER, UPPER 
FAV OL HAE 


SPACER 

RN 

GEAR, 20T 

20T + + 

GEAR, 14T 

147 #4 

BUSHING 

TIT 

SCREW, MACH. ,BINDING HEAD,M3X8 
IN AYE RY 


RING, E 

EX 9 b*AD 

PIN, PARALLEL 

wa9 ey 

MOUNT, STUD 

Fyre wy 7 

ROLLER 

FP 30 

SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M3X8 
INAYE PIE Y Re 


ARM 
Th 


, TP, M38X8 
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FIGURE JOUR TeNSi2 GUIDE ASSEMBLY Q 








350A-1 COPYRIGHT © 1988 CANON INC. CANON LBP-CX/CXII REV.2 MAR. 1986 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 













FIGURE 
& 
KEY NO. 









RG1-—0478—000 









RA1—1735-—000 

















































































2 RA1—1732—-000 

3 RA1—1731—000 

4 RA1—1734-000 

5 | FA2-6844-000 

6 FS1—0708-—000 

7 FS1—0719-000 

8 RS1—1003-—000 

9 RS1—1004—000 
~—40——« | xo2=1100-802| | 3 | 

11 XB1—2300—609 

12 XD3—2200—-122 

13 RA1—1733—-000 

14 RA1—2036—-000 
4s | xBe-7300-409, | 1 | 

16 RA1—0967—000 

17 XB6—7300-—809 

18 RA1—1866—000 

19 RA1—1867—000 
aos | RAt=2117-000/ | 1 | 

21 RA1—1711—000 

22 RA1—1712—-000 

23 XD1—-1106—235 
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Q' 
PART NUMBER HHI DESCRIPTION 
Y 





SERIAL NUMBER/REMARKS 


ripneres GUIDE ASSEMBLY 
FV WaIF TF 


ROLLER, FEED 

wd UF 

ARM 

F soe 8 

GUIDE, hop tea LOWER 
cue Ly 

GUIDE, Eilers UPPER 
py on AK 


SPACER 
BS + 
GEAR, 20T 
20T ¥ + 
GEAR, 14T 
147 ¥ 7 
BUSHING 
Fyn 
BUSHING 
i = 
RING, E 
EH 9 b*D 
SCREW, MACH., 
NAYE RY 
PIN, eee 
Mag EY 
SHAFT, ROLLER, TRANSFER 
Fyre say 7 

ROLLER 
Fyye 30 


SCREW, TP, M3X4 
TP RY 



















TRUSS HEAD, M3X6 













ARM 

Th 

SCREW, TP, M3X8 

TP RY 

SHAFT, ROLLER, FRONT 
aoy 7 (7x) 

ROLLER, FRONT 

a0 (vx) 











PLATE, POSITIONING 
AFE X AP 


SEAT, CLEANING, 
Wa pb VE 
SEAT, CLEANING, REAR 
= Hb 920 
SHIM 
TIP 





FRONT 
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FIGURE 355 SEEDER GUIDE AssEmBLy 





R | oO 
FIGURE A 
& PART NUMBER | 4) | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. kK | Y 


RG1—-1039—000 FEEDER GUIDE ASSEMBLY 

WIDHAE FT 
XZ9-0137—000 CLIP 

AR~ OVI 
FA2—9839—000 SHEET 

WAYTH AR UL ob 
RA1—4336—000 RUBBER 

WN 
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o F| 5 U RE 3 5 5 A eae } es ET Oey (LBP-CX II) 













FIGURE 









R Q’ 
K Y 


RG1—0476—050 1 


KEY NO. 


DESCRIPTION 
FEEDER GUIDE ASSEMBLY 
IYID TIF TF 


RF1—0388—000 GUIDE, FEEDER 
IWID TW AF 






















2 RA1—1724—-000 ELIMINATOR, STATIC CHARGE 
YarFyvINy 

3 RA1—1722—000 PLATE, FEEDER 
WWID AI 

4 XZ9—-0137—000 CLIP 
DR-— DVT 

5 FA2—9839—000 SHEET 


WITH AK UF ob 
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FIGURE 360. SEPARATION/FEEDER ASSEMBLY 





FIGURE : Q 
& PART NUMBER | Wj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K | Y 


RG1—0194—-030 SEPARATION/FEEDER UNIT 
TNIV TFT 
FS1—2656—020 SPRING, TORSION 
AY YU INR 
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ay FIG U RE 360A ee ASSEMBLY 


FIGURE 
& PART NUMBER Hl DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 





RG1—0477-—030 ipa greEDER UNIT 
INA. 
RS1—2034-—-020 Se eae 
RY UINR 
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FIGURE 400 USyegg!NNING ON" © 
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S) 






FIGURE 


& 


KEY NO. 


SERIAL NUMBER/REMARKS 









Q 
PART NUMBER HHI DESCRIPTION 
Y 


LASER SCANNING UNIT 
vot 


SCANNER UNIT (240DP1) 
Bees 7 









RGO—001 7-000 






RGO-—-0018—000 SCANNER UNIT (300DPI) 
AePt 7 






RGO—0019-000 SCANNER UNIT (400DPI) 
ZEVt TF 







RGO—0009-000 LASER UNIT 
Lr 7 







XB6—7300-—609 oo. M3X6 






SCREW, ALLEN HEAD M4X10 
OVI THIF HK Ib 
WASHER, WAVE 


XB7—1040-—109 













RA1—0647-—000 











gr-J De 
XB6—7401—609 SCREW 

EX 
XD1—1106—239 WASHR 


TI" 










RA1—0646—000 SPACER 


BN 4 









XB6—7401-—209 SCREW 
EA 
RS 1—-8110—000 LABEL, CAUTION, AVOID LASER 


LY Favq Fw Ib 
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FIGURE 44 PRECONDITIONING EXPOSURE ASSEMBLY 


BY 2 CBB 












(J207) 





MADE IN JAPAN 
eta RGI-0214—Ol  pec-i0 rH 
LAS LA4 LA3 10 ™ 3 


LA2 LAI 


O Oo © O O O O o © 
E 


LO 





FIGURE 


& SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 














RG1-—0214—000 PRECONDITIONING EXPOSURE ASS’ Y 


vonI9 7 

REFLECTOR 

IPL INDY 

PCB, PRECONDITIONING EXPOSURE 
y 


vwroay wo NX 







RA1—0753—000 





RG9-0101—000 























































3 XB1—2300—609 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 

WADE RS 

J 207 VS 1—0066—006 CONNECTOR, 6P 
IRIS 

LA 1 WG 1-—0206—000 LAMP, FUSE, 6. 0.25A 
ba-X ST 

LA 2 WG 1-0206-—000 LAMP, FUSE, 6.3V 0.25A 
En-X BY7 

LA 3 WG 1-—0206—000 LAMP, FUSE, 6.3V 0.25A 
ba-X SUT 

LA 4 WG 1-—0206—000 LAMP, FUSE, 6.3V 0.25A 
Ea-X SUT 

LA 5 WG1--0206—000 LAMP, FUSE, 6.3V 0.25A 

TB 5 CONNECTOR HOUSING, 4P, FEMALE 
BRIS (xR) 

T™ WP 1-0010—000 COUNTER, PRINT, TM-3 
TF UYh AY 

™ $s WD9-—0026—000 FUSE CLIP 


—En-X FUT 
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) 








FIGURE 58 


FIGURE 
& 

KEY NO. 
580 — RG1—0191—020 
1 RF1—0144—-000 
2 RF1—0136-—000 
3 RF1—0137-—000 
6 RA1—0688—000 
7 | Fa2=5897-000 | 
8 FA2—5898—-000 
9 FY1—0100-000 
10 97—-5527-000 
11 XB1—2300—-609 

a2 xB1-2301-605] | 1 

13 XZ1-—1301-105 
14 RY1—1502—-000 
15 RA1—1114—-000 
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TRANSFER CORONA ASSEMBLY 
Sn 5 i ee ae 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


TRANSFER CORONA ASSEMBLY 

Fe SAF Ze 

FRAME, GRID 

ILL 

COVER, WIRE-TERMINATION, RIGHT 
54 ve DN — (3¥ ) 

COVER, WIRE~TERMINATION, LEFT 
S4F Ze WN — (EX Y) 


SPACER 
RN —4 





GUIDE, CORONA WIRE 
YAF vy tv HAE 


TERMINAL, CORONA WIRE 
IAF VF wRAD 


WIRE, CORONA, 0.O8MM (100M) 
IAF vey 


SPRING, TENSION 

EWN YIN R 

SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
IN AYE RS 


SCREW, MACH.,TRUSS HEAD, M3X16 
IN AYE RY 

SPACER, 3X11 

RN 

GUIDE WIRE 

War ty 

PROTECTION SHEET 

act 
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FIGURE 


KEY NO. 


580A— 


580A-1 


& 


11 


12 


13 


FIGURE 580A 


RG1—0486—000 
RF1—0465—-000 
RF1—0137-—000 
RA1—0688-—000 
FA2—5897—000 


FA2—5898—000 
FY1—0100—000 

97-—5527—000 
XB1—2300—609 
XB1—2301—605 


XZ1~-1301—-105 
RY1—1502-—000 
RAi—1800—000 
RA1—1114—-000 
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TRANSFER CORONA ASSEMBLY 
i FER (LBP-CX II) 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


TRANSFER CORONA ASSEMBLY 
TI OAF FE 

FRAME, GRID 

TLL 

COVER, WIRE-TERMINATION, LEFT 
SAF FEN — (EF Y) 

SPACER 

ZN =H 

GUIDE, CORONA WIRE 

SAF De BAK 


TERMINAL, CORONA WIRE 
SAF YF VED 


WIRE, CORONA, 0.08MVM (100M) 
IAF ve 


SPRING, TENSION 
EIN UY INR 


SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
IN AYE RY 
SCREW, MACH. ,TRUSS HEAD, M3X16 
WAVE RS 


SPACER, 3X11 
RN 

GUIDE WIRE 
BaF ky 
MYLAR 

VIS— 


PROTECTION SHEET 
Act of 
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1 
FIGURE 810 fxuss, ssenouy v4 
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| 2 
FIGURE 810 xg,Assensty a 





COPYRIGHT © 1988 CANON INC. CANON LBP-CX/CXII REV.4 NOV. 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 810-2 


FIGURE Q’ 
& PART NUMBER T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. Y 














810 - RG1—-0196—250 FIXING ASSEMBLY 100V 
FIFO + 
RG1—0197—250 FIXING ASSEMBLY 115V 
TIF + 
RG1—0198—-230 FIXING ASSEMBLY 220V/240V 
FIFO + 
1 RA1—0697—000 ROLLER, UPPER FIXING 
or o-5 
2 RA1—0696—000 ROLLER, LOWER FIXING 
¢ o35 
3 FF1—3550—000 GUIDE, SEPARATION 
TAM HAE 
4 FA2—5939—000 ROLLER, DELIVERY 
my a> 
5 FA2—9828-—000 ARM, ROLLER PRESSURE - 
HPI IN y (AD) 
6 FA2—9829—000 ARM, ROLLER PRESSURE 
WPY IN-Y (VL) 
7 FA2—5955—000 BUSHING 
tS— 
8 FA9—0023—000 LABEL 115V 
SX Jb 
FA9—0026—000 LABEL 220V/240V 
SN Ib 
FA9—0029—000 LABEL 100V 
SN Ib 
9 FA2—5964—000 HOLDER, FUSE 
AVE bax Wy 
10 RF1—1407—-030 SPRING, LEAF (RIGHT) 
A9 INR (SF ) 
11 FA9—0239—000 TERMINAL 
FF wad (E¥ ) 
12 FA2—5967—000 MOUNT 
FF YEAD MAIN RA A 
13 RF1—-1408—030 SPRING, LEAF 
AX INR 
14 FA2—5969—000 PLATE, MOUNTING 
bur IN Y 
15 FA2—5971—020 RING, RETAINING 
ARs 
16 FS1—0712—030 GEAR, 30T 
30T + + 
17 FS1—0716—000 GEAR, 26T 
26T ¥ + 
18 FS1—0717—-000 GEAR, 19T 
19T # 
19 FS1-—1203—000 BUSHING 
TY 
20 FS1—1204—000 BUSHING 
FI 
21 FS1—1205—-000 BUSHING 
TVS 
22 FS1—2657—000 SPRING, COMPRESSION 
PIVAD IN *K 
23 XZ1—1301—805 SPACER 
RN + 
24 FA2—5981—000 CLAMP, CORD 
3a-F 95u7 
25 XB1—2300—609 SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
N4YE RS 
26 XB1—2302—509 SCREW, MACH. ,TRUSS HEAD, M3X25 
IN ADE RS 
27 XD2—2100-602 RING, GRIP 
Tut pry 
28 XB6—6300—609 SCREW, WWASHER., M3X6 
IN RIE FN AY 
29 RH7—4006—000 HEATER. 100V 500W 100V ONLY 
RH7—4007—000 HEATER. 115V 500W 115V ONLY 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 

810 — 29 RH7—4009-—-000 
31 FF1—4326—000 
RF1—0361-—000 
32 FF1—-3531—000 
33 FA2—5938-—000 
34‘ | FA2-5961-000 
35 FS1—2658—-000 
36 FA2—5942-—000 
37 FA2—9822-—000 
38 FA2—5945-—000 
| Ba2-6261-030 
39 FA2—5946—000 
40 FA2—5947-—020 
41 RA1—0695—000 
42 FA2—9823-000 
~43—«| FA2-5957-000 
44 FA2—5958-—000 
45 FA2—5959—000 
46 FA2-—5960—000 
47 FA2—5962-—000 
as FA2-5963-000 
49 FA9—0152-—000 
50 FA2—5975—000 
51 FS1—0713-—-030 
53 FS1—0715-—020 
sa [ XA9-0027-000. 
55 XD2—-1100—242 
56 XD2—1100-—402 
57 RH7—7002—020 
58 FF1—3532—030 
~—59—«| FF1-4327-000 
60 XD2—2100—402 
61 FS1—2676—-000 
62 FA2—5983-—000 
63 FH7—7041-—000 
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R 
PART NUMBER HHI DESCRIPTION 
K 


HEATER, 240V 570W 
ad 

PLATE, FRONT 
FAFVI VEVIN 
PLATE, FRONT 
FAFPI VYING 
PLATE, REAR 


FAFVO AD VON 


CLAW, SEPARATION 
Fuss 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


220V/240V ONLY 





SHAFT, CLAW 

YA WO 

SPRING, TENSION 
EWN YIN R 

PLATE, BASE 

Yay 

CROSSMEMBER, UPPER 
OL RFT 


pach di _UPPER 
ol 


COVER, UPPER 
or FN — 


GUIDE, DELIVERY, UPPER 
IMyY OL HAE 

GUIDE, DELIVERY, LOWER 
My oy HAE 

PAPER GUIDE, LOWER 
AUG FRAIK (9) 

PAPER GUIDE, UPPER 


AUT FW AF (9x) 


HOEEER 


sak DELIVERY ROLLER 
My 2-5 9 


SPRING, LEAF 
AI INR 


LEVER 

MY TAF WS — 
SPRING, LEAF 
19 NR 


SPRING, LEAF 
49 INR 


SCREW 
FVER 
SHAFT, GEAR 
#779 


GEAR, 20/24T 
20/24T ¥ ¥ 


GEAR, 23T 
23T ¥ V 


SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M3X8 
AUR IE 7 RY 
RING, E 

EW ¥ se 
RING, 

BS bxD 
THERMI STOR 
HERS 
MOUNT, GEAR, 
HS 3 PL 


MOUNT, CLAW 
WMT NY 
RING, GRIP 
FUTT bx9 
SPRING, TENSION 
EWN YIN KR 

GEAR, 23T 

237 #7 


THERMO PROTECTOR 
v-E TF 0759 


PIVOTTED 
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100V ONLY 


115V/220V/240V ONLY 


810-4 


FIGURE n Q 
& PART NUMBER | 4 | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K | Y 


FA2—9818—000 TERMINAL, LEFT 
F RSD (EF VY) 


FA2—9819-~-000 TERMINAL, RIGHT 

FF veaD (E¥ ) 
FA2—9820—000 MOUNT, HEAT PROTECTOR 

FY vuRIV A 
FA2—9821-—000 PLATE, CORD 

a-F ser 


XD1-—3100-—-307 WASHER, SPRING 
NRE R 





RA1—1092—000 WIGHT, SENSOR, DELIVERY 
IMvBYY FEV 

XD1-1104—122 WASHER, 4.1X6.6X0.2 
TIP 

FF1-—4305—000 CABLE 
EX 


,_ THERMOSWI TCH 
AF T-F 
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FIGURE 810A GING, ASsemaLy (72) 
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FIGURE 
& 

RG1—0479—-000 

1 RA1—1738—000 

2 RA1—1737—000 

3 RF 1-—-0378—000 


4 RA1—1739—000 


5 RA1—1754—-000 
6 RA1—1755—000 
7 FA2—5955—000 
9 RA1—1747—000 


10 RA1—1757—000 


11 RA1—1092—000 
12 FA2—5967—000 
13 RA1—1748—000 
14 RA1—1749-—000 


15 FA2—5971-020 


16 FS1-—0712-—030 
17 FS1—0716—-000 
18 FS1—0717-—000 
19 FS1—1203-—000 
20 FS1—1204—000 


21 FS1—1205—000 
22 FS1—2657—000 
23 XZ1—1301—-805 
24 FA2—5981—000 


25 XB1—2300—609 


26 XB1—2302—509 
27 XD2—2100-—602 
28 XB1—2300-—809 
29 RH7—4017—000 


30 RA1—2102—000 


R Q’ 
PART NUMBER 4 T DESCRIPTION 
KEY NO. K Y 


FIXING ASSEMBLY 
TIFVI = 


ROLLER, UPPER FIXING 
or 0-3 


ROLLER, LOWER FIXING 
17 0-3 


GUIDE, SEPARATION 
FM HAE 


ROLLER, DELIVERY 
my o-5 


ARM, ROLLER PRESSURE, REAR 
WY IN Y (ONO) 

ARM, ROLLER PRESSURE, FRONT 
HPI IN v (WL) 

BUSHING 

a— 


HOLDER, TERMINAL 
Fr vay ¥ 4 


CLAMP, CORD 
aK a7 


WIGHT, SENSOR, DELIVERY 
Met FEY 

MOUNT 

F EBD AN KY 4 
orn: LEAF 

AY INK 

PLATE, MOUNTING. 

hr ty 


RING, RETAINING 
Abs 


GEAR, 30T 
30T ¥ 7 


GEAR, 26T 
26T # ¥ 


GEAR, 19T 
19T ¥ ¥ 


BUSHING 
Fyn 
BUSHING 
TY 


BUSHING 

TF VT 

SPRING, COMPRESSION 

TIVAD IN * 

SPACER 

aN 

CLAMP, CORD 

a-F 957 

SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X6 
INAYE RY 


SCREW, MACH. , TRUSS HEAD, M3X25 
WADE RS 

RING, GRIP 

Fut pro 

SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X8 
IN AYE RY 

HEATER, 100V 530W 

by 


CABLE HOLDER 
a-FK ayo 





31 RF1—0377—' 000 
32 RF1—0376—030 
33 FA2—5938-000 
34 RA1—1746—000 


35 FS1—2658—000 
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PLATE, FRONT 
FIFI VE YIN 
PLATE, REAR 
FIFO LO YON 
CLAW, SEPARATION 
Fuss 

SHAFT, CLAW 
ytG4 


SPRING, TENSION 
EWN YS R 





SERIAL NUMBER/REMARKS 
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4 
7 
3 


FIGURE 


R | oO 
& PART NUMBER | A | T DESCRIPTION 
KEY NO. K | Y 





PLATE, BASE 
Uy 


CROSSMEMBER, UPPER 

9 AF 

nie UPPER 

orn wy — 

GUIDE, DELIVERY, UPPER 
My 9X WH AK 

GUIDE, DELIVERY, LOWER 
My LF HIF 


PAPER GUIDE, LOWER 
AUF FHAF (29) 
PAPER GUIDE, UPPER 
AUF FHA (9x) 
Botres 


SHAFT, DELIVERY ROLLER 
My as Do 


SPRING, LEAF 
AY INK 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


LEVER 

My TAP WN - 
SPRING, LEAF 
AV INR 


SPRING, LEAF 
AY INR 
SCREW 
FvER 
SHAFT, GEAR 
#79 


GEAR, 20/24T 
20 24T ¥ 7 


CABLE UNIT 
FIFPD VaR 
Benes 23T 
23T ¥ 7 


SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD ,M3X8 
KAYE PIE YRS 


RING, E 
EW 9 bxo 


RING, E 
EA 9 bro 


THERMISTOR 

$329 

MOUNT, GEAR, PIVOTTED 
At 3 7-b 

MOUNT, CLAW 

Ik UY IN 

de A aol PLATE 
AIRY) 





810A~ 36 RA1—1742—000 

37 RA1—1753—000 

38 FA2—5945—000 

39 RA1—1862—000 

40 RA1—1743—000 
ars [ RA1-1736-000] 

42 FA2—9823—000 

43 FA2—5957—000 

44 FA2—5958-—000 

45 FA2—5959—000 

46 FA2—5960—000 

47 FA2—5962—000 

48 FA2—5963—000 

49 FA9—0152—000 

50 RA1—1750—000 

51: | RS1-0026-000 

52 RF 1—0509-000 

53 RS1—0027-000 

54 XB3—2300-809 

55 XD2—1100-242 

g6 «| XD2—-1100-402 

57 RH7—7002—000 

58 RF 1—0380-000 

59 RF 1—0379—000 

59A RA1—2087—000 

59B RA1—2088-—000 

60 XD2—2100—402 

61 FS1—2676—000 

62 RA1—1752—000 

63 FH7—7041—000 

—66.—s« FA2—9818-000 

67 FA2—9819—000 

68 FA2—9820—000 

69 FA2—9821—000 

70 XB1—2300—407 
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INSULATION PLATE 
AORI IN 


RING, GRIP 
Tuy beg 
SPRING, TENSION 
kw YIN 
SHAFT, GEAR 
#7 YO 


THERMO PROTECTOR 
U-E ST 0759 


TERMINAL, LEFT 
F vEAD (Ex Y) 


TERMINAL, RIGHT 
vey (S¥ ) 
MOUNT, HEAT PROTECTOR 
FY vRII 4 
Aor ae CORD 

pr 


SCREW, MACH. 
NAVE RS 


TRUSS HEAD, M3X4 
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810A-4 


FIGURE y Qa 
& PART NUMBER | fj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K Y 





810A-— 71 XD1—3 100-307 Wes SPRING 
NRE R 
72 XD1—-1104—122 WASHER, 4.1X6.6X0.2 
TIP 


CABLE, THERMOSWI TCH 


73 RF1—2512—000 
DEAF F-T Ib 
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| PCB a 
FIGURE 910 pecower surry/aan yoror onver rcs 








| cpa “” | 
ENDS A 
25 Ox 
Bis LEpso! 
© & m CP3 St 6 
ecarm oO 1 6 
© 8 ser ww 7G 
8 2 BlI2 DU RSISCSIS { Bae 52 
@ Tho cog 2 2 dt 44 C52: 3 
mat ig 7 7 19502169 ten : 
os 1 1C§0!) ols rn 
ty ry 
: ey f 
ml 
4BCP2| 
6s ose? G : 
oy) £ 1 ya 9 
8 Oo | 
8 510 
3 3 Teed FOL eg20°Rt TF sics03 3 asl 
= © Rss 9 £ 8 WE 
8 $3 th+ R523 B = rh aéil 
i oe BF (Dp ; a 
9 R535 ‘ao We = 
e c524! J502 
: cs0s room 
| oe aL 
csol og eo ne wo: a's 
ee SOLS Bs RGI~0222-03 OH sacar 
DEC-32V0 ng 
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FIGURE 























& SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 
910 - RG1—0221-—000 DC POWER SUPPLY/MOTOR DRIVE 220V/240V 
DOF YT V/S4MYES FF OSAIN PHONY 
RG1—-0222-—000 DC POWER SUPPLY/MOTOR DRIVE 100V/115V 
DOF WT V/SAYES F SAIN HORN VY 
RG1—0468~—000 DC POWER SUPPLY/MOTOR DRIVE EBD00001— 
DCF YF V/S4YESY F SIN MMOH Y | EBEQOOOI—- 
EBGOO001— 
EBHOO001— 
EBJOO001-— 
EBKOO001— 
1 RA1-—-0757—-000 SHEET, tNSULATION 220V/240V 
eoyry ih 
2 XB1—2300-—809 SCREW, MACH., TRUSS HEAD. M3X8 
IN AYE RY 
3 WA9—0159—000 SHEET, INSULATION 
woywry ih 
4 WA9—-0160—-000 SHEET, INSULATION 
woyry vb 
5 WAS—0044-000 WASHER 
TIP 
6 XA9—0236—000 PAN pe SPRING WASHER, M3X10 
NRW RYE Y aby aR 
c 501 VC5—2300-—688 CAPACITOR, 6800UF, 63V 
ay yt 
Cc 502 VC9—1416—000 CAPACITOR, 10000UF, 25V 
aw ye 
Cc 503 VC5—0430-338 CAPACITOR, 3300UF, 25V 
qr ye 
Cc 504 VC5—2290-688 CAPACITOR, 6800UF, 50V 
ay Ya 
C 505 VC1—2351-107 CAPACITOR, 100UF, 35V 
awy vt 
Cc 506 VC1—2101-107 poe sale 100UF, 10V 
Cc 507 vC1-—2101-476 CAPACITOR, 47UF, 10V 
ayy vy 
Cc 512 vC9—1311-—000 CAPACITOR, O.1UF, 25V 
wy ve 
c 513 vc9—1319-—000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
i a 
Cc 516 vc4— 1501-100 POE AC TOR: 10PF, 50V 
C 517 VvC4—1501—100 CAPACITOR, 10PF, 50V 
ar 
c 518 vc9—1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
as vt 
Cc 519 vc9—1311—-000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
a yi 
C 520 vc9—-1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
IF ve 
Cc 521 vC1—2501—-106 CAPACITOR, 10UF, 50V 
ay va 
C 522 vC1—2501-106 CAPACITOR, 10UF, 50V 
DF ve 
C 523 VC4-—2502-101 CAPACITOR, 100PF, 50V 
as vir 
C 524 VvC1—2501-476 CAPACITOR, 47UF, 50V 
ay ve 
C 525 VC4—3503—222 CAPACITOR, 2200PF, 50V 
ay ve 
C 526 VC4-—-3503-—222 CAPACITOR, 2200PF, 50V 
as vt 
C 527 VC4—2502-101 CAPACITOR, 100PF, 50V 
ayy vy 
C 528 VC3—-2501—-223 CAPACITOR, 0.022UF, 50V RG1—0222/RG1—0468 
mF vi 
Cc 529 VC1—2501-106 So ty Anbar 10UF, 50V RG1—-0221 
C 530 VvC1-—2161-—106 
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CAPACITOR, 10UF, i16V RG1—0221 
ayy Ye 
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Pune 

KEY. NO. 
910 —D 501 X65-5435—000 
D 502 X65-—-5435—000 
D 503 X65-—-5435—000 
D 504 X65—-5025—-000 
D 505 X65—-5435-—000 
~-p 808_ | x65-5435-000] 


DB501 WA1—-0337—-000 


DB502 WA1—0337-—000 


DB503 WA1-0337—-000 


FUSO1 WD 1-0022-—-000 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K Y 


DIODE, 1S2076A 
S 44-6 


DIODE, 1S2076A 
Y 44-F 


DIODE, 1S2076A 
oY 44-F 

DIODE, VOo6C 

YF A4-F 


DIODE, 1S2076A RG1—0221 
YF 44-F 


DIODE, 1S2076A RG1-—0221 
Y AA-F 

BRIDGE oy td a 

Juyy YF AA-F 

BRIDGE DIODE, RB401 

JTuyvy ¥ 44-F 

BRIDGE DIODE, RB401 

Fyyy ¥ 44-K 

FUSE, 250V 3.15A RG1—0221 
b1-X 





X62— 6929-000 


FU501S | WD9-0029—-000 


FU502 WO 1-0022-000 


X62—6929—-000 


FU502S | WO9—-0029—-000 


FU503 WO 1—-0022-000 


X62-—6929-—000 


FU503S |WO9—-0029-000 


FU504 WO1—-0022-000 


WO 1-—0042-000 


FU504S | WD9-0026—000 


WD9-0029-—000 


1C501 RH9—0108—000 


1C502 WA3—1115-—-000 





1C503 RH9—01 10—000 


1C504 RH9-0109—000 


501 VS1—0035-007 
502 VS1-0035-012 


503 VS1—0035-—-006 


LED501 | WG1—-0157-000 


PC501 WG8-0057-—000 


910-3 


PC502 WG8-0057-—-000 


501 WA4—0211-000 
502 WA4—0248—-000 


503 WA4—0320-—000 
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FUSE, 125V 3A RG1—0222/RG1—0468 
ba-X 


FUSE CLIP, F—211P RG1-0221 
Ea-X FY? 


FUSE, 250V 3.15A RG1-0221 

b1-X 

FUSE, 125V 3A RG1—-0222/RG1-—-0468 
b1-X 


FUSE CLIP, F-211P RG1—-0221 
EI-X FUT 


FUSE, 250V 3.15A RG1-0221 

Ea-xX 

FUSE, 125V 3A RG1-0222/RG1—0468 
ba-X 

FUSE CLIP, F-211P RG1-0221 

EI-X 9UYT 

FUSE, 250V 3.15A RG1-0221 

ba-X 


FUSE, 250V 3A RG1—0222/RG1-—0468 
E1a-X 


FUSE CLIP RG1—0222/RG1—0468 
E2a-X Buy 


FUSE CLIP, F—211P RG1-0221 
ba-X FUYT 
IC, TA75902P 
Ic 
, TC9142P 


HA17723G 


{C, HA17903P 
Ic 

CONNECTOR, 7P 
ARIS 
CONNECTOR, 12P 
ARIZ 
CONNECTOR, 6P 
ARIZ 


LED, SEL2110RTGN 
LED 


PHOTO COUPLER, PC617 
kK ars 
PHOTO COUPLER, PC617 RG1-0221 
Tak AFD 
1c, S1-3242P 
Ic 
, $1-3052P 


Cc 
Cc 
ee UPC7905H 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 


910 -O 504 
Q 505 
Q 506 
Q 507 


Q 508 


PART NUMBER 


WA2—-0124—-000 
WA4—0326-—000 
WA2—-0558-—-000 


WA2—0266—000 





WA2-0558-—-000 





Qa 509 


Q 510 


Q 511 


Q 512 


Q 513 


R 501 


R 502 


R 508 


R 509 


R 510 


R 512 


R 513 


R 517 


R 521 


R 523 


R 624 


"WA2—-0124—000 





WA2-—0124—-000 
WA2-0124-—000 
WA2-—-0558—-000 
WA2-—-0124—-000 


WA2-0135—-000 
VR1-1141-153 
VR1—-1141-103 
VR1-1141-103 
VR1-1141-103 


VR1—1141-103 
VR1—1141-222 
VR1-1141-222 
VR1-1141-561 
VR1-1141-102 


VR1-1141-102 
VR1i-1141-683 
VR1-1141-222 
VR1-1141—-222 


VR1—-1141-472 


VR1—1141-332 
VR1—-1141-822 
VR1-1141-472 
VR1-—1141-103 
VR1-1141-562 


VR5—1030—079 





VR9—-3463-—000 
VR1-1141-123 
VR1—-1121-221 


VR1i-—1141-561 
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AZ>a 
<409 


TRANS | STOR 





TRANS |STOR 
hoy 29 
TRANS 1 STOR 
boy 29 


TRANS I STOR 
boyy 29 


, 28C1815Y 


ie TA78LO08AP 


, 28C2577 
, 28D686 


, 2802577 


DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 





TRANS I STOR 
boy 29 


TRANS I STOR 


hy 
TRANS | STOR 


TRANS I STOR 


=—s,57 


hoy 
TRANS|ISTOR 
RESISTOR, 
F4II9 
RESISTOR, 
F139 
RESISTOR, 
F139 


RESISTOR, 
F419 


2SC1815Y 
, 28C1815Y 
, 28C1815Y 
, 2802577 


, 28C1815Y 


RG1—-0221 


RG1—-0221 





, 2SA1015Y 

15KOHM, 1/4W 
1O0KOHM, 1/4W 
10KOHM, 1/4W 


10KOHM, 1/4W 


RG1-—0221 


RESISTOR, 
7419 


RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
FAI9 
RESISTOR, 
7AIAg 


RESISTOR, 
F439 


10KOHM, 1/4W 


2.2KOHM, 1/4W 
2.2KOHM, 1/4W 
560 OHM, 1/4W 


1KOHM, 1/4W 





RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 
F{A9 


RES!STOR, 
F439 
RESISTOR, 
F4AIg 


RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
FI39 
RESISTOR, 
FIAd 


RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 
F4I39 


RESISTOR, 
FII9 
RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 
F4A9 


RESISTOR, 
F419 
RESISTOR, 
F4A9 
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1KOHM, 1/4W 


68KOHM, 1/4W 
2.2KOHM, 1/4W 
2.2KOHM, 1/4W 


.7KOHM, 1/4W 


.3KOHM, 1/4W 


8.2KOHM, 1/4W 
4.7KOHM, 1/4W 
1OKOHM, 1/4W 


5.6KOHM, 1/4W 


0.7 OHM, 2W 


56 OHM, 2W 
12KOHM, 1/4W 
220 OHM, 1/2W 


560 OHM, 1/4W 











RG1—0468 


910-4 


FIGURE 
& 
KEY NO. 

910 -R 525 | VR1-1141-392 
R526 | VR1-1141-103 
R527 | VR1-1121-221 
R 528 | VR5—0680-569 
VR5—0680-769 
529 | vR1-1141-122. 
R530 | VR1-1141-222 
R 531 VR1-1141-331 
R532 | VR1-1141-471 
R 533 | VR1-1141-222 
534 | vR1-1141-683 | 
R535 | VR1-1141-103 
R536 | VR1-1141-103 
R537 | VR1-1141-103 
R538 | VR1-1141-222 
539 | vR1-1141-105 
R 540 | VR1-1141-512 
R 541 VR1-1141-124 
R542 | VR1-1141-152 
R 543 | VR5-0810—-102 
p44 | VR5-0810-472. 
R545 | VR1-1141—472 
R 5646 | VR1-1141-102 
R547 | VR1-1141-681 
R 548 | VR1-1141-392 
p49 | VRI-1141-103 
R 551 VR1-1141-272 
R552 | VR1-1141-471 
R553 | VR1-1141-103 
R554 | VR1-1121-392 
~atso1 | We2-0056-000| 
X 501 |WK2-—0097—000 
zp502. | WA1—0134-000 
zD503 | WA1—0133-000 
zp504 | RH6—3018—000 
910-5 COPYRIGHT © 1988 CANON INC. 


R Q' 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


RESISTOR, 3.9KOHM, 
7439 


RESISTOR, 10KOHM, 
74349 


RESISTOR, 
F4A9 
RESISTOR, 
F439 


RESISTOR, 
F(19 


220 OHM, 
5.6KOHM, 


6. 5KOHM, 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


1/.4W 


1/4W 


1/2W 


3WwW RG1—0468 


3W RG1—0221/RG1—0222 


RESISTOR, 
FI3I9 
RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
FAI 


RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
FAAD 


RESISTOR, 68KOHM, 
7439 


RESISTOR, 10KOHM, 
F439 


RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
F{AG 


RESISTOR, 1MOHM, 
7IA9 


10KOHM, 


10KOHM, 


RESISTOR, 
FAIG 


RESISTOR, 
FAY 


RESISTOR, 
F139 


RESISTOR, 
FIA9 


1KOHM, 


1.2KOHM, 
2.2KOHM, 
330 OHM, 
470 OHM, 


2.2KOHM, 


2.2KOHM, 


5.1KOHM, 
120KOHM, 


1.5KOHM, 


1/4wW 
1/4W 
1/4W 
1/4wW 


1/4wW 


1/4w 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 


1/4W 

1/4W 
1/4W 
1/4W 


1wW RG1—0221 


RESISTOR, 
F{A9 


RESISTOR, 
rao 
RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
F{A9 
RESISTOR, 
F139 


1KOHM, 


4.7KOHM, 


4.7KOHM, 


680 OHM, 


3..9KOHM, 


1W RG1-—0221 
1/4W RG1—0221 
1/4W RG1—0221 
1/4W RG1-—0221 


1/4W RG1-0221 


RESISTOR, 
F439 
RESISTOR, 
F439 


10KOHM, 


RESISTOR, 
FIAD 
RESISTOR, 1OKOHM, 
FII9 


RESISTOR, 
F4A9 


2.7KOHM, 


470 OHM, 


3.9KOHM, 


1/4wW RG1-0221 


1/4W RG1—0221 
1/4W RG1-0221 
1/4wW RG1-—0221 


1/4wW RG1-0221 


RELAY, G2R-117P~—V 
yL— 


OSCILLATOR, pore 
AAVAIIYF 9 


DIODE, 
yt ¥ AA 
DIODE, 
yat— ¥ 44-F 


DIODE, ZENER, 
yIt~ F 4A-F 





RD36EB 


RG1-0221 


8MHZ, NR-18 


ZENER, HZ6C~2 


ZENER, KD33FB 


RG1-0221 
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DC CONTROLLER PCB 
DCI» b}Aa-sSse RAR 


FIGURE 931 
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Se ge Sa C244 cl Serer 248 Sel a8 o 2 LS i4N I¢ is oI rs 
Oo WOE aais ~ 4 8A = o™ elalatele 8 + S ws 
R302 —.. 8 R329 R399 & ' 8 
= R389 | le | 22 9213 2 Ps 5 ss 8 
r ia R328 R303 € 8 4 Bo 029 Ee) ; 8 } w Ss az 
3) aaa — — IF wsrda. RZ al a 
aaio 8 cas LE a sass RY 2% sedolela Rage | 
ic2zze 8 C2 + “cas aiele RRA HHS 
Bs2s5 fi it C255 @ ! case n+ +6259, C260, 
Prterael R340 og R310 ik Ox 8 Se Ce 
ie Bae ¢ c Lsse R341 8 A te ae) joa” i) Svan 
io CP: J208 OF 1 
by ee 1 10 LNt244 6 1-2 (GNo) 
mF ease oes ae 
R305 & 
5 = 7 9209 1 4205 J206 J207 +24V G +5 -G-5 +248 G +24A 


931-1 COPYRIGHT © 1988 CANON INC. 


CANON LBP-CX/CXII REV.3 MAY 1985 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 


J216 


J2i5, 


S214 


J2t3 


J2'2 


J2ir 


J210 


ey 
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CAPACITOR, 
ve 
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FIGURE a Q 
es & PART NUMBER N T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K Y 
RG1—0223-—070 CONTROLLER pre (A000 TINE] FOR 240DP 1 
be ay po-5 Afo WY 
RG1—0225—090 DC CONTROLLER cei soebor INeni FOR 300DP1 
DC ayho-5 AfO HV Y 
RG1—0228-000 DC CONTROLLER PCB(400DOT/ INCH) FOR 400DPIi 
DC ayho-5s wo HV Y 
1 RA1—0760—000 CAP 
rT 
Cc 201 vC9—-1319—-000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
ay Yt 
Cc 202 VC9—-1319—-000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
IF vi . 
Cc 203 vVC9—1319—000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
ay 
C 204 VC4—3503-—332 GALA LTOR: 3300PF, 50V 
C 205 VC9—1319—000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
ay ye 
C 207 VvC1—2101—-476 CAPACITOR, 47UF, 10V 
qwyF ve 
Cc 208 VC4—-3503-222 CAPACITOR, 2200PF, 50V 
as Yt 
Cc 209 VC4—3503-—222 CAPACITOR, 2200PF, 50V 
ay va 
C 213 VC9—1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
ay 
C 214 vC1—2101-476 CAPACITOR, 47UF, 10V 
ay ve 
C 215 vc9—1319-—000 ee en! O.O01UF, 25V 
C 216 VC9—1311-000 CAPACITOR, -1UF, 25V 
qs ve 
C217 vc9—1311-—000 CAPACITOR, .1UF, 25V 
ay vy 
C 218 vc9—1311-—000 CAPACITOR, .1UF, 25V 
mF yr 
Cc 219 vC9—-1311-—000 CAPACITOR, -1UF, 25V 
qwyF vy 
C 220 VC2-—3102-—475 na cai .7UF, 10V 
C 221 VC2—-3102—475 CAPACITOR, 4.7UF, 
ay Ve 
C 224 VC9—1312-000 CAPACITOR, 220UF, FOR RG1-—0223, 
ar vt RG1—0225 
vC9—-1395—000 CAPACITOR, 150PF, FOR RG1—0228 
IF VE 
C 225 VC2—-3102—-475 CAPACITOR, 4.7UF, 
a vt 
C 227 VC9—1312-—-000 CAPACITOR, 220UF, FOR RG1-—0223, 
ve RG1-—0225 
vc9—1395—000 150PF, FOR RG1-0228 
C 228 vC9—1311—000 CAPACITOR, 0.1UF, 
IF vi 
C 229 VC4—2502-101 CAPACITOR, 100PF, 
ay ve 
C 230 VvC9—1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 
ay ve 
C 231 vc9g—1040—-000 SECTOR: O.1UF, 
C 232 vC9—1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
as Ys 
C 233 VC2-—-3162-105 CAPACITOR, 1UF, 16V 
as 
C 234 vVC9~—1311-000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
IF yt 
C 235 VC1—2101-227 CAPACITOR, 220UF, 10V 
mF ye 
C 237 vC9—-1311-—000 0.1UF, 25V 


931-2 


FIGURE 
& 
KEY NO. 


931 -C 238 


C 239 


oO 


240 


C 241 


C 242 


C 243 


C 244 


C 245 


C 246 


Cc 247 


C 248 


C 249 


Cc 250 


C 251 


C 252 


C 253 


C 254 


C 255 


C 256 


C 257 


C 258 


C 259 


C 260 


C 262 


C 263 


C 264 


Cc 265 


C 266 


C 267 


C 268 


C 269 
Cc 270 
C 271 
C 272 


C 273 
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R Q 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


vC9—1311-000 
vC4—2502-151 
vC9—1311—000 
vC9—1311—-000 
vc9-—1311—-000 


CAPACITOR, 
By vy 


CAPACITOR, 


as 


CAPACITOR, 


as Yt 


CAPACITOR, 


ay 


CAPACITOR, 
AF 





vC9—0676—000 
vC4—2502-151 
VC9-0676—000 
vc9—1311-—000 
VC4—-3503-102 


vC4—3503-102 
VC4—3503-102 
VC2-—3162-—105 
VC4—3503-—332 
VC4—2502-221 


VC1—2351—-476 
vc9—1311—-000 
VC4-—3503-—332 
VC1—2351—-107 
VC1—2101-107 


CAPACITOR, 


ar 


CAPACITOR, 


qwyF vt 


CAPACITOR, 
ve 
CAPACITOR, 

ay ye 


CAPACITOR, 


BF Wt 


0.1UF, 
150PF, 
0.1UF, 
O.1UF, 


O.1UF, 


25V 


50V 


25V 


25V 


25V 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


3.3UF, 
150PF, 
3.3UF, 


0O.1UF, 


1OOOPF, 


16V 
50V 
16V 
25V 


50V 


CAPACITOR, 
BF ye 


CAPACITOR, 


ay 


CAPACITOR, 


qs vy 


CAPACITOR, 
vy 


CAPACITOR, 
as Uy 


220PF, 


1000PF, 


1000PF, 


3300PF, 


50V 


50V 


1UF, 16V 


50V 


50V 


CAPACITOR, 
as Yt 


CAPACITOR, 
as vt 


CAPACITOR, 
ay yt 


CAPACITOR, 


ay yy 


CAPACITOR, 


as vt 


47UF, 


O.1UF, 


100UF, 


100UF, 





vC1—2101-—476 
vC5—-1410—-476 
VC5~—1410—476 
vC9—1040—000 
vC9—1311-—000 


VC3-—2501-—104 
vc9-—1040—000 
vc9g—1311-—000 
VC4—2502-101 
VC4—-2502-—471 


VC4—3503-—102 
VC4—3503-—102 
VC1—2251—475 
vC1—-2251—-475 
VC1-—2251-475 
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CAPACITOR, 


DF vt 


CAPACITOR, 


ar vt 


CAPACITOR, 


qs ve 
CAPACITOR, 
ayy vt 


CAPACITOR, 
ay va 


3300PF, 


35V 


25V 


50V 


35V 


10V 


47UF, 
47UF, 
47UF, 
O.1UF, 


O.1UF, 


10V 


50V 


50V 


50V 


25V 


CAPACITOR, 
a vi 


CAPACITOR, 


ar ye 


CAPACITOR, 


DF ve 


CAPACITOR, 


IF ve 


CAPACITOR, 
ay vi 


O.1UF, 
O.1UF, 
O.1UF, 
100PF, 


470PF, 


50V 


50V 


25V 


50V 


50V 


CAPACITOR, 


mF Ya 


CAPACITOR, 
mysF Ys 


CAPACITOR, 


qs We 


CAPACITOR, 


ay vi 


CAPACITOR, 
ve 


4.7UF, 
4.7UF, 


4.7UF, 


1000PF, 


1000PF, 


50V 


50V 


25V 


25V 


25V 
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FIGURE A Q’ 
PART NUMBER | yj | T DESCRIPTION 
ag NO. K | Y 


931 -—CA201 vC9—0940—000 
CF201 RH6—3007—000 
WK2—0094—-000 
WK2-0095-—000 


CF202 WK2—0096-—000 


CP202 WT 1-0122—000 
CP203 WT 1—0122-—000 
CP208 WT 1—0122-—000 
CP211 WT 1—-0122-000 





cp212 WT 1—0122—-000 


CP213 WT 1-0122-—000 
CP214 wT 1—0122—000 
CP215 WT 1—0122—000 
CP216 WT 1—-0122—-000 


D 201 WA1—0291-000 


D 202 X65—5032—-000 
D 203 X65—5435—-000 
D 206 WA1—0096—-000 
D 208 X65-5435-—000 
D 209 WA1—0291—-000 


D 210 WA1—0291-—000 
D 212 WA1—-0291—000 
D 213 X65—5032—000 
D 214 WA1—0207-000 
1C201 RH9-—-0106—000 


1C202 WA3-—088 1-000 
1C203 RH9—0100—000 
1C204 RH9—0103-—-000 
1C205 RH9—0104-—000 
1C206 RH9-0104—000 


1C207 RH4—0026-000 
(C208 RH4—0029—000 
1C209 WA4—0322-000 
1€210 RH9—0103-—000 
1€211 RH9—0100-000 
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CAPACITOR, 30PF, 50V 

ar YY 

OSCILLATOR, CERAMIC ,CSA15.9MX11 

BSED NID 

OSCILLATOR ,CERAM!C,CSA9.45MS11 

BDO INI 

OSCILLATOR , CERAMIC ,CSA11.9MX11 

BZD INI) 

OSCILLATOR, CERAMIC, CSA10. OMT 
S29 why 


PIN 
Ev 
PIN 
Ev 
PIN 
Evy 
PIN 
Ev 


DIODE, GP10—4003 
Y 44-F 


DIODE, 181588 

Y A4-F 

DIODE, 182076A 

Y AA-F 

DIODE, ZENER, HZ3B-—3 
wis—- F 44-F 


DIODE, 1S2076A 
S 44-F 


DIODE, GP10-4003 
Y 44-F 


DIODE, GP10—4003 
¥ 44-K 


DIODE, GP10-—4003 
o A4-K 

DIODE, 181588 

¥ 44-F 

DIODE, HZ20-—2 

¥ 44-6 


1C, HD74LS14P 
1c 


M74LS14P 


HD7407P 


. 


HD74LS04P 


HD7438P 


HD7438P 


90 90 99 20 4a0 


PAL10L8—2CJ (PAL) 
IC, UPD7811G—-150 (CPU) 
CPU 


iC, SN75116 
SAY SAAWIN — 
Ic. HD74LS04P 


{C, HD7407P 
ic 
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SERIAL NUMBER/REMARKS 


FOR RG1-—0228 


FOR RG1—0223 


FOR RG1—0225 


931-4 


FIGURE 
& 
KEY NO. 
931 —1C212 
1C213 
1C214 
1C215 


1C216 


R Q' 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


WA4-—0406—-000 
RH4—5001—000 
RH9—0100—000 
RH9—0102—000 
RH9—0108—000 


1C, LM360N (COMPARATOR) 
aN Ly 


IC, TC15G014AP—0010 
F -h7lt 





HD7407P 


HD74LS151P 


TA75902P 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


1C217 


{C218 


10219 


1¢€220 


10221 


WA4-0323-—000 
RH9—-0107—000 
RH9—0102—000 
RH9—0111—000 
RH9—0106—000 


IC, HA17408P (D/A CONVERTER) 
D/A ar -—§ 


1C, HA17901P 
aws< Ys 

IC, HD74LS151P 
Ic 


(COMPARATOR } 


1C, M54602P 
F S48 — 


iC, HD74LS14P 
1c 


1C222 


1€223 


1C224 


1C225 


J 201 


RH98—0101—000 
WA2-—-0094—-000 
RH9—0105—000 
RH9—0105—000 
WS 3—-0533-—000 


IC, HD74LS38P 

Ic 

TRANSISTOR ARRAY, TD62503P 
boyy 29 FUT 

1c, HD74LSOOP 

ic 

IC, HD74LSO00P 

Ic 


PIN ASSEMBLY, 6P 
Ey vey V 


CONNECTOR, 
BRIG 


J 202 


J 203 


VS1—0175—-034 
WS8—001 4-000 
WwS8-—0017—000 
XA3—6200-609 
XB1—2200—809 


34R 


CONNECTOR, OPTICALFIBER, FEMAL 


AT FAA b ARI (x2) 


CONNECTOR, OPTICALFIBER, 
AT FIT b AKIO (XA) 


SCREW, CROSS RELESS 
EA 


FEMAL 


SCREW, M2X8 
ER 


OLD TYPE ONLY 


OLD TYPE ONLY 


J 204 


J 205 


J 206 


XB7—2100—209 
XD1i—3100—207 
WS 3-—-0425—000 
WS 3-—0426-—000 
WS 3-0421—-000 


NUT, M2 

Hb 

SPRING WASHER 
NRE R 
PIN ASSEMBLY, 
Ev 7e7 YU 
PIN ASSEMBLY, 9P, W 
Ev 7Eev7 

PIN ASSEMBLY, 4P 
Ev vey YU 


BP, W 


OLD TYPE ONLY 


OLD TYPE ONLY 


J 207 


J 208 


J 209 


J 210 


J 212 
J 213 
J 214 
J 215 


J 216 


931-5 


WS3-0423-000 
VS1-—0025-012 
WS 3-—0424-000 
WS 3-0424—-000 
WS 3-0425-—000 


WS 3-0422—-000 
WS3-—0538—-000 
WS 3—-0423-000 
WS 3-0422-—000 
WS 3—-0420-—000 
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PIN ASSEMBLY, 6P, W 
Ev veyv7 Y 
CONNECTOR, 
ARIZ (AR) 
ASSEMBLY, 
Tey7T VY 
ASSEMBLY, 
PET Y 


12P, MALE 
7P, W 
7P, W 


ASSEMBLY , 
PET Y 


BP, W 


ASSEMBLY, 5P 
TEeyT Y 


ASSEMBLY, 9P 
FesT VY 
ASSEMBLY, 
FeyT Y 
ASSEMBLY, 5P 
FeyT VY 
ASSEMBLY, 3P 
TreT 


6P, W 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 


931 —J 217 


L 201 


LED201 





PART NUMBER 


WS 3-0424-000 
WE 2—0079-—000 
WG1—-0157—-000 
WG3-0040-000 





WA2-—0124—-000 


WA2-—0124-—000 
RH9—0112—000 
WA2-—0135—-000 
WA2-0103-—000 


WA9-0122-000 


RAZPD 








Q 206 


Q 207 


WA9—01 30-000 
WA2-—0266-—000 
WA2-0357-—-000 
WA9—01 45-000 


WA9—0 160-000 


DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 


PIN ASSEMBLY, 7P, W 
Ey 7ev7y 


INDUCTOR, ELO606—100K 
AY 99 


LED, SEL2110RTGN 
LED 


PHOTO DIODE, HP1-—iKI 
TAk F 44-F 


TRANSISTOR, 2SC1815Y 
hou 29 


TRANSISTOR, 2SC1815Y 


TRANSISTOR, 2S8C2324K 


hoy 29 

TRANSISTOR, 2SA1015Y 
hou 2 

TRANSISTOR, 2SC97A 
bY 29 

HEAT SINK, KQD—-15/8.25 
E-k “YD 


SUPPORT, TRANSISTOR, VR—-3 
hav 29 oR —b 

TRANSISTOR, 2SD686 

hoy 

TRANSISTOR, 2SD526Y 


HEAT SINK, 1C-2425-ST 


E-k 2% 
SHEET, ItNSULATION 
eoyry yh 


Q 208 


Q 209 


R 201 


R 202 


R 203 


R 204 


R 205 


R 206 


R 207 


RH9—-01 12-000 
RH9-—01 12-000 
WA2-—0103-—000 
WA9-0122-—000 
WA9-0130-—000 


TRANSISTOR, 2SC2324K 
boyy 

TRANSISTOR, 2SC2324K 
hoyy 29 

TRANSISTOR, 2SC97A 

Koy 29 

HEAT SINK, KQD-—15/8.25 
E-k wy 

SUPPORT, TRANSISTOR, VR-3 
hoy 29 RK —b 





WA2-0103-000 
WA9-—-0122-—000 
WA9—0130—000 
WA2—0135-—-000 
WA4—0324-000 


WA2—0464—000 
WA2—0124—000 
WA2—0124—000 
VR1-1141-221 


VR1-1141-823 


VR1i-1141-103 
VR1-1141-101 
VR1-1141-332 
VR1-1141-332 


VR1—-1141-332 
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HEAT SINK, KQD—15/8.25 
E-b 2% 


SUPPORT, TRANSISTOR, VR-3 


hoy 29 thR —h 


TRANSISTOR, 2SA1015Y 
boyy 


ie. TA78LOO5AP 





TRANSISTOR, 2SC1730 
hou 29 


TRANSISTOR, 2SC1815Y 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4wW 
F{A9 


RESISTOR, 82KOHM, 1/4W 
FA9 








RESISTOR, i10KOHM, 1/4W 

F439 

RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F439 

RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAW 

RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4wW 
FI39 

RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F429 
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FIGURE A Qa 
& PART NUMBER | {| | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. K 1 Y 























VR1—-1141-—-332 poe or 3.3KOHM, 1/4W 
a9 
R 209 VR1—-1141-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F429 
R 210 VR1-1141-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
T{39 
R 211 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FI39 
R 212 VR1i-1141—-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FAA 
R 213 VR1—-1141-—-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F439 
R 214 VR1—-1141-—331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FAI9 
R 215 VR1-1141—-471 RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 
FAII 
R 216 VR1—-1141—-220 RESISTOR, 22 OHM, 1/4W 
F4{a9 
R 217 VR1-1141-471 RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 
FAI 
R 218 VR1—-1141—-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FAAD 
R 219 VR1-—1141—220 RESISTOR, 22 OHM, 1/4W 
F439 
R 220 VR1—-1141-151 RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 
F4AIY 
R 221 VR1-—-1141-—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FID 
R 222 VR5—0045-111 RESISTOR, 5.11KOHM, 1/4W 
FAI 
R 223 VR1—-1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAAI 
R 224 VR5—0041—-502 RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 
F439 . 
R 225 VR1-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 
R 226 VR1-1141-332 BES Eten: 3.3KOHM, 1/4W 
R 227 VR1-1141—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F4I39 
R 228 VR1-1141-222 cae 2.2KOHM, 1/4W 
R 230 VR1—1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FIA9 
R 231 VR5—0041-—503 RESISTOR, 150KOHM, 1/4W 
FAI 
R 232 VR5—-0041-502 RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 
F419 
R 234 VR1i-—1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 
R 235 VR1—-1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 
R 236 VR1-1141-332 LN el 3.3KOHM, 1/4W 
R 237 VR1-—1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAII 
R 238 VR1-—1141-—332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
FAII 
R 239 VR1-—1141-—332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
F419 
R 240 VR1—-1141-—332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
FAII 
R 241 VR1—1141-332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
FAIA 
R 242 VR1i-1141—-332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
F4AI9 
R 243 VR1—-1141—-332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
F419 


R 244 VR1-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 
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ei Q’ 
ce PART NUMBER T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
\ reg NO. Y 














931 —-R 245 VR1—-1141-151 RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 
FIAD 
R 246 VR1-—1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F419 
R 247 VR1—1141—-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
FAIS 
R 248 VR1—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F439 
R 249 VR1-—1141-105 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
F439 
R 250 VR1-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F{3a9 
R 251 VR1-—1141-105 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
F439 
R 252 VR1—-1141-101 eee 100 OHM, 1/4W 
R 254 VR1—-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F439 
R 255 VR1—1141—-100 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
FAIA 
R 256 VR1—-1141-—100 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
F419 
R 257 VR1—-1141—-333 RESISTOR, 33KOHM, 1/4W 
FAI 
R 259 VR1-1141—-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
FIA 
R 260 VR1—1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FAA 
R 261 VR1-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
FAA 
R 262 VR1~-1141-152 RESISTOR, 1.5KOHM, 1/4W 
FAII 
R 266 VR1—1141—-680 pee dies 68 OHM, 1/4W 
R 267 VR5—0041-003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
FIAI 
R 268 VR5—0041-—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
FAI9 
R 269 VR5—0041-—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
F439 
R 270 VR5—0042-001 RESISTOR, 2KOHM, 1/4W 
F419 
R 271 VR1—-1141-—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FIA9 
R 272 VR1-1141-154 Reon: 150KOHM, 1/4W 
R 273 VR1-1141-153 RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 
F439 
R 274 VR1—-1141-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F4I39 
R 275 VR1—-1141-473 RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 
FIA 
R 276 VR1-—1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F139 
R 277 VR1—1141-—-680 RESISTOR, 68 OHM, 1/4W 
FAII 
R 278 RH6—3012-000 RES!STOR, SMOHM, 1/4W 
FIII 
R 279 VR5-0047—503 RESISTOR, 750KOHM, 1/4W 
F439 
R 280 VR1-—1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
FAAD 
R 281 VR5—0041—-003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
FIA9 
R 282 VR5-—-0041-—002 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 


F439 


R 283 VR5—0041-002 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
iy F439 
4 R 284 VR1—-1121-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/2W 
F439 
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FIGURE Ke Q 
PART NUMBER | y | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
ce NO. K | Y 




















931 -R 285 VRi-1141-103 A 10KOHM, 1/4W 

R 286 RH6—3002-—000 oe 20 OHM, 25PPM/ C,1/4W 
F4{I39 

R 287 RH6-—-3002—000 sees 20 OHM, 25PPM/ C,1/4W 
F443 

R 288 RH6—3003-—000 RESISTOR,191 OHM,25PPM/ C,1/4W 
FAI 

R 289 VR5—0044-993 Lt ae ee a C,1/4W 
F413 

R 290 VR1-—-1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 

R 291 VR1-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 

R 292 VR1i-1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 

R 293 VR1-—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FI 

R 294 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FAA 

R 295 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4I9 

R 296 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAA 

R 298 VR1-—1141-—-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F439 

R 299 VR5—0041-003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
F139 

R 300 VR1—-1141—-519 RESISTOR, 5.1 OHM, 1/4W 
F139 

R 301 VR1—-1121—-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/2W 
F419 

R 302 VR1i-—1141~-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F419 

R 303 VR1-1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F439 

R 304 VR5-—-0561—-509 RESISTOR, 15 OHM, 1W 
F439 

R 305 VR5—0041-—-000 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FIA 

R 306 VR5-0041-—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
FIA9 

R 307 RH6—3005—000 we OHM, 25PPM/ C,1/4W 
{3 

R 308 RH6—3004—000 be ai OHM, 25PPM/ C,1/4W 
F4.a 

R 309 VR1-1141-153 RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 
FIA 

R 310 VR1—-1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FIA 

R 311 VR1-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FIAD 

R 312 VRi-1141-—101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FAI 

R 313 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F439 

R 314 VR1—-1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
F319 

R 315 VR2—8023-—180 RESISTOR, 18 OHM, 2W 
FAAD 

R 316 VR1-—-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F(19 

R 317 VR1—-1141—-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FAI9 

R 318 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F439 

R 319 VR1-—1141-—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 


R 320 VR1—-1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 





931-9 COPYRIGHT © 1988 CANON INC. CANON LBP-CX/CXII REV.3 MAR. 1986 PRINTED IN JAPAN {IMPRIME AU JAPON) 
























FIGURE 
& SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. 











931 -R 323 VR1-1141-222 RESISTOR, 


F139 






2.2KOHM, 






1/4W 






























































































































































R 324 VR1—-1141-681 RESISTOR, 680 OHM, 1/4W 
FIA9 

R 325 VR1-1141-—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F439 

R 326 VR1-—1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FIA9 

R 328 VR1-—-1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F439 

R 329 VR1-1141-391 RESISTOR, 390 OHM, 1/4W 
F439 

R 330 VR1—-1141-—331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
F439 

R 331 VR1-—-1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F139 

R 332 VR1-—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4I1a9 

R 333 VR1—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 

R 334 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4wW 
F129 

R 335 VR1-—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 

R 336 VR1-—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F139 

R 337 VR1—-1141-221 RES{STOR, 220 OHM, 1/4W 
F439 

R 338 VR1—-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F4AI9 

R 339 VR1-—1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F419 

R 340 VR1—-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FIAG 

R 341 VR1-1141-—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 

RA201 VR9—3245—000 RESISTOR ARRAY,220 OHM/330 OHM 
FAAD TIF 

RA202 VR5—0200-101 RESISTOR ARRAY, 100 OHM, X4 
FIAD FIT 

RA203 VR5—4500—-332 RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, X11 
FAAD Fit 

RA204 VR5—4500—332 RESISTOR ARRAY, 3.3KOHM, X11 

; FIAD FUT 

RA205 VR5—5550-332 RESISTOE ARRAY, 3.3KOHM, X12 
FAII Tit 

RA206 VR5—-4520—-103 RESISTOR ARRAY, 10KOHM, X6 
Fad Fit 

VR202 VR5—1200—501 RESISTOR, VARIABLE,500 OHM, 1/2W 


DANY FAA 
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FIGURE R | @ 
A 
Ee & PART NUMBER N T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
‘ KEY NO. KY 
. RG1—0465—-000 DC CONTROLLER PCB SREY. 240DP! 
DC sayhoO-5 Afo WY 
RG1—0466-—000 DC CONTROLLER PCB aoe Se 400DPI 
DC ayvho-—5 +f0 HY 
1 RA1—0760—000 CAP 
-ry7 
Cc 201 vcgs—1319-—000 CAPACITOR, 0.O1UF, 
as tr 
Cc 202 VC9—1319-—000 CAPACITOR, O.O01UF, 
Cc 203 VC9—-1319—-000 CAPACITOR, 25V 
; as vy 
Cc 204 VC4—3503-—332 CAPACITOR, 3300PF, 50V 
ayy ve 
C 205 VC9—-1319-—000 CAPACITOR, 0O.O1UF, 25V 
ay Yt ‘ 
Cc 207 VC1-2101—476 CAPACITOR, 47UF, 10V 
as iF 
C 208 VC4-—3503—222 CAPACITOR, 2200PF, 50V 
IF vt 
Cc 209 vVC4-—-3503-222 CAPACITOR, 2200PF, 50V 
ar 
C 213 vc9—-1311-000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
use ar Ar 
C 214 VC1-—2101—476 CAPACITOR, 47UF, 10V 
as 
C 215 VC9—1319-—000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
ays i 
C 216 vC9-—1311-—000 CAPACITOR, 0O.1UF, 25V 
i a 
C 217 vc9—1311-000 CAPACITOR, .1UF, 25V 
IF 
C 218 vVc9—1311—-000 CAPACITOR, .1UF, 25V 
a 
Cc 219 vC9—1311—000 CAPACITOR, .1UF, 25V 
a ao 
Cc 220 VC2—3102—-475 CAPACITOR, .7UF, 10V 
as Vir 
C 221 VC2-—3102-—475 CAPACITOR, .7UF, 10V 
ay wr 
C 224 vC9—1312—000 CAPACITOR, 220PF, 50V FOR RG1—0465 
as tr 
VC9—1395—000 CAPACITOR, 150PF, 50V FOR RG1—0466 
aw vt 
C 225 VC2-—3102—-475 CAPACITOR, 4.7UF, 10V 
AF WE 
C 227 VC9—-1312-—000 CAPACITOR, 220UF, 50V FOR RG1—0465 
as Ue 
vVcC9—1395-—000 CAPACITOR, 150PF, 50V FOR RG1—0466 
i a 
Cc 228 vc9—1311-—000 CAPACITOR, 0O.1UF, 25V 
AF 
C 229 VC4-—2502-101 CAPACITOR, 100PF, 50V 
aA 
Cc 230 VC9-—-1311—000 CAPACITOR, O.1UF, 25V 
ar wy 
C 231 VC9-—-1040-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 50V 
ar ve 
C 232 vc9—1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
ayF 
C 233 VC2—3162-—105 CAPACITOR, 1UF, 16V 
as 
C 234 vC9—1311-—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
as wt 
C 235 VC1—2101-227 CAPACITOR, 220UF, 10V 
DF Ur 
C 237 vVC9—-1311—000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
as vie 
Cc 238 VC9—1311-—-000 CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
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FIGURE 
& 


KEY NO. 


240 


241 


242 


243 


Q’ 
PART NUMBER Hi DESCRIPTION 
Y 


VC4—2502-—151 
vc9—-1311-000 
VC9—1311—-000 
vC9—1311-—000 
VC9—0676—000 


CAPACITOR, 

BSF vr 

CAPACITOR, 

ay 

CAPACITOR, 
ve 


CAPACITOR, 
as vt 


CAPACITOR, 
qs vir 


150PF, 

O.1UF, 
O.1UF, 
O.1UF, 


3.3UF, 


25V 


25V 


25V 


16V 


SERIAL NUMBER/REMARKS 


244 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


251 


252 


253 


vC4—2502-151 
VC9—0676-000 
VC9~—1311-—000 
vcC4—3503—-102 


VC4—3503-102 


vC4—3503-102 
VC2-—3162—105 
VC4—3503-332 
VC4—-2502-—221 
VC1-—2351—-476 


254 


255 


256 


257 


258 


vC9-1311—000 
VC4—3503-—332 
VC1—2351-107 
VC1-—2101-—107 
VC1—-2101-476 





CAPACITOR, 
vo 
CAPACITOR, 

as ve 


CAPACITOR, 
wy ye 
CAPACITOR, 
ay vt 
CAPACITOR, 
aw ye 


CAPACITOR, 
ay vt 
CAPACITOR, 
WF YS 
CAPACITOR, 
ar ve 


CAPACITOR, 
as Vy 


CAPACITOR, 
AF Yt 


CAPACITOR, 
IF ve 
CAPACITOR, 
as vt 
CAPACITOR, 
ay vt 
CAPACITOR, 
aA 
CAPACITOR, 
as vi 


150PF, 
3.3UF, 


0.1UF, 


1000PF, 


1000PF, 


1000PF, 


1UF, 1 


3300PF, 


220PF, 


47UF, 


O.1UF, 


3300PF, 


100UF, 
100UF, 


47UF, 


50V 

16V 

25V 
50V 


50V 


50V 

6V 
50V 

50V 


35V 


25V 
50V 

35V 

10V 


10V 





259 


260 


262 


263 


264 


VC5—1410-—476 
vC5—1410-—476 
vC9—1040—000 
VC9—1311—-000 


VC3-—2501—-104 


CAPACITOR, 
BF vt 
CAPACITOR, 
BF yt 
CAPACITOR, 
WF ve 
CAPACITOR, 
qs yi 


CAPACITOR, 
as Ya 


47UF, 
47UF, 
0.1UF, 
O.1UF, 


0O.1UF, 


50V 


50V 


50V 


25V 


50V 


265 


266 


267 


268 


269 


vC9~—1040—000 
vcg—1311—000 
vC4—2502-101 
VC4—2502-—471 
VC4-—-3503-102 


931A-3 


270 


271 


272 


273 


274 


VC4—3503-—102 
VC1-2251-475 
VC1-—2251-—475 
VC1—-2251-—475 
VC2—3102—475 
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CAPACITOR, 
ay Ye 
CAPAC1TOR, 
ay ye 
CAPACITOR, 
ay yy 
CAPACITOR, 
ay ye 
CAPACITOR, 
ve 


CAPACITOR, 

ay Ye 

CAPACITOR, 
vr 


CAPACITOR, 
as ye 


CAPACITOR, 
ar Ye 
CAPAC! TOR, 
BF ys 


0.1UF, 
0O.1UF, 
100PF, 


470PF, 


1000PF, 


4.7UF, 
4.7UF, 
4.7UF, 


4.7UF, 


50V 


25V 


BOV 


50V 


50V 


50V 


25V 


25V 


25V 


10V 
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FIGURE nN Q’ 
& PART NUMBER ae eck DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. kK | y 


931A-C 275 vC2-—3162-105 CAPACITOR, 1UF, 
DAF 
C 276 VC9-—1319-—000 CAPACITOR, 0.01UF, 25V 
ayF v 
C 277 VC2-—-3102-475 CAPACITOR, 4.7UF, 10V 
as 
CA201 vC9—0940-—000 CAPACITOR, 30PF, 50V 


ay i 
CF201 RH6—3007—-000 OSCILLATOR, CERAMIC,CSA15.9MX11 FOR RG1—0466 
ESEYD IDLY 


WK2-0094—000 OSCILLATOR, CERAMIC ,CSA9.45MS11 FOR RG1—0465 
HSRID IIE 


CF202 WK2—0096—-000 OSCILLATOR, CERAMIC, CSA10. OMT 
ESRI IIL 





CP202 WT 1—0122-000 





CP203 WT 1—0122—-000 


CP208 WT 1—0122—-000 





CP211 WT 1-0122—000 


N2NZNZNSZN]S 





CP212 WT 1—0122-—-000 


CP213 WT 1—-0122—000 


CP214 WT 1—0122—-000 


CP215 WT 1-—0122—000 


TU TD TU ro TS 


CP216 WT 1—0122-000 
CP217 WT 1—0122-—000 
CP218 WT 1-—0122—000 





D 201 WA1—0291—000 GP10-—4003 
44-F 

D 202 | X65—5032-000 DIODE, 181588 
¥ 44-F 

D 206 | WA1-—0096—000 DIODE, ZENER, HZ3B-3 
YIs—- F A4-KF 

D 208 | X65—5435—000 DIODE, 1S2076A 
¥ 44-F 

D 209 |WA1-—0291—000 DIODE, GP10-4003 
o 44-6 

D 210 |WA1—0291-000 popula GP10-4003 

D212 |WA1—0291-—000 DIODE, GP10-4003 
¥ 44-F 

D213 | X65—5032—000 DIODE, 181588 
¥ 44-F 

D214 |WA1—0207—000 DIODE, HZ20-2 
FY 44-F 

D215 | X65-5435-—000 Aare 1S2076A 

D216 | X65-5435-—000 DIODE, 152076A 


Y 44-F 
D 217 X65—5435-—000 DIODE, 182076A 
F 44-F 


D 218 X65—5435-000 DIODE, 1S2076A 
SF A4-F 
HD74LS14P 


1€201 RH9—0106-000 


1C202 RH9—0106—000 HD74LS14P 


1€203 RH9—0100—000 , HD7407P 





90 90 90 90 


1C204 RH9—0103-000 HD74LS04P 
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are 


a NO. 


931A—-1C205 


1C206 


{C207 


1C208 


{C209 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K Y 


RH9—0104-—000 
RH9—0104—000 
RH4—0026—000 
WA3-~1 146-000 
WA4—0322-—000 


PAL10L8—2CJ (PAL) 
j UPD7810 (CPU) 


iC, SN75116 
SIYUPRAAIN — 


{C210 


(C211 


1€212 


1C213 


1c214 


RH9—0103—000 
RH9—0100-—000 
WA4—0406—000 
RH4—5001—-000 
RH9—0100—000 


le HD74LS04P 


IC, HD7407P 
Ic 


IC, LM360N (COMPARATOR) 
aN Ly 


IC, TC15G014AP—0010 
af hPL 


1c, HD7407P 
Ic 


1C215 


1C216 


[C217 


1C218 


1C219 


RH9—0102-—000 
RH9—-0108—000 
WA4-0323-—000 
RH9—-0107—000 
RH9-0102—000 


, HD74LS151P 
» TA75902P 


IC, HA17408P (D/A CONVERTER) 
D/A aw 4 


{C, HA17901P (COMPARATOR) 
as Ly 


le HD74LS151P 
I 


10220 


10221 


{C222 


{C223 


(C224 


RH9—-0111-—000 
RH9—0106—000 
RH9—-0101—000 
WA2-—0094-000 


RH9—0105—000 





1C225 


1C227 


[C229 


1C230 


1€231 


IC, M54602P 
K Sax — 


IC, HD74LS14P 

ic 

IC, HD74LS38P 

Ic 

TRANSISTOR ARRAY, TD62503P 


boy 29 Flt 
ie HD74LSOO0P 


RH9- —0105— “ooo | : ic, HD74LSOOP 





WA3-—1261—000 
WA3~—1715—000 
WA3—0110-—-000 


WA3—0480—000 





{C, UPD8255AC—5 
Fay sv7 

IC, UPB8282C 
BE Yh a 

IC, 74LS138N 
3T08F 3-Y TTL 


IC, 74LS375N 
4E Yh SYF TTL 


1C232 


1C233 


J 


201 


202 


203 


WA3-—0135—000 
RH4—5003-—000 
WS3-0533-000 
VS1—-0175—-034 
WS 8-001 7-000 


931A-5 


204 


205 


206 


207 


XA3—1200—-609 
WS 3-0425-—000 
WS 3-0426—000 
WS 3-0421—-000 
WS 3-0423-000 
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IC, 74LS32N 
ORS —b TTL 


IC, TC17GO08AP—0002 
F TLE 


PIN ASSEMBLY, 6P 
Ev veT7 y 
CONNECTOR, 34R 
ARDY 


CONNECTOR, OPTICALFIBER, FEMAL 
AT FA4b BRID (AR) 


SCREW, M2X6 
ER 


PIN ASSEMBLY, 
Ev Te Y 
PIN ASSEMBLY, 
fy Fe 
PIN ASSEMBLY, 
Ev vey y 
PIN ASSEMBLY, 
Ev vey y 
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FIGURE Q 
PART NUMBER T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
gaye NO. Y 


931A-J 208 VS1-0025-—012 
J 209 WS 3-0424-000 
J 210 WS 3-0424-000 
J 211 WS 3-0425-—-000 


J 212 WS 3-—-0422-—000 


CONNECTOR, 12P, MALE 
(AZ) 


J 213 WS 3-—0538-—-000 
J 214 WS 3—-0423-000 
J 215 WS 3—-0422—000 
J 216 WS3-0420-—-000 


L 201 WE2-—-0079—000 


LED201 |WG1—0157—-000 
PD201 WG3-0040-—-000 
Q 201 WA2—0124-000 
Q 202 WA2—0124-—-000 
Q 203 RH9-—01 12-000 


fae reacSrartnae Nae Reese oi 


Q 204 WA2-0135-—000 
Q 205 WA2-—0103-—000 
WA9-0122—-000 





WA9—0130-—000 
Q 206 WA2-0266—000 


TRIS 

PIN ASSEMBLY, 7P, W 
Ev 7ey7 

PIN ASSEMBLY, 7P, W 
Ey 7ey7 ¥ 

PIN ASSEMBLY, 8P, W 
Ey 7ev7 Y 

PIN ASSEMBLY, 5P 

Ev 7e7 YU 

PIN ASSEMBLY, 9P 

Ev 7ey7 y 

PIN ASSEMBLY, 6P, W 
Ey vey 

PIN ASSEMBLY, 5P 

Ey ve YU 

PIN ASSEMBLY, 3P 
Ev Tye 
INDUCTOR, ELO606—100K 
AW 99 

LED, SEL2110RTGN 

LED 

PHOTO voor HP1-1KI 
TA Y 44-F 
Taaneicrons 2SC1815Y 
boy 29 

TRANSISTOR, 2SC1815Y 
hav 29 

TRANSISTOR, 2SC2324K 
hay 29 


TRANSISTOR, 2SA1015Y 


hoy 29 

TRANSISTOR, 2SC97A 
hoyy 29 

HEAT SINK, KQD—-15/8.25 
E-k 2% 


SUPPORT, TRANSISTOR, VR—-3 
boyy 29 HR —b 


TRANSISTOR, 2SD686 
hay 


Q 207 WA2—0357—000 
WA9-0044—000 
WAS—0145-—000 
WAS—-0160—000 


Q 208 RH9—01 12-000 





Q 209 [iso 12-000 
Q 210 WA2—0103-000 
WAS—0122-—000 





WAS—0 130-000 
Q 211 WA2—0103-—000 


TRANSISTOR, 2SD526Y 


=. 07 


eed 

WASHER 

Te 

HEAT SINK, IC—2425—ST 
E-bk 2 

SHEET, INSULATION 
wvwry ib 

TRANSISTOR, 2SC2324K 





TRANSISTOR, 28C2324K 

hays 29 

TRANSISTOR, 2SC97A 
2x9 


HEAT SINK, KQD-15/8.25 
E-bk 2 


SUPPORT, TRANSISTOR, VR-3 
hoYY 29 tA —b 


TRANSISTOR, 2SC97A 


WA9-—0 122-000 
WA9-—-0130-—000 
Q 212 WA2—0135-—000 
Q 213 WA4—0324—000 
Q 215 WA2—-0464—000 
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HEAT “SINK, KOQD-—15/8.25 


E-k YY 

SUPPORT, TRANSISTOR, VR-3 
boyy 29 

TRANSISTOR, 2SA1015Y 

boyy 29 


le TA78LOO5AP 





TRANSISTOR, 25C1730 
boyy 29 
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FIGURE a Q 
& PART NUMBER | fj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. KY 

















WA2—0124—-000 TRANSISTOR, 2SC1815Y 

ha 29 

Q 217 WA2-0124-000 TRONS STOR: 2SC1815Y 

Q 218 WA2-—0466-—000 TRANSISTOR, 2SD985L 
boyy 29 

Q 219 WA2-—0466-000 TRANSISTOR, 2SD985L 
hay 29 

Q 220 WA2—0466—000 TRANSISTOR, 2SD985L 
hoy 

QO 221 WA2-0466-—000 TRANSISTOR, 2SD985L 
hou 29 

R 201 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F419 

R 202 VR1—1141-823 RESISTOR, 82KOHM, 1/4W 
FIAI 

R 204 VR1-—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FAa9 

R 205 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4AA9 

R 206 VR1—-1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 

R 207 VR1—1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAAG 

R 208 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4{1I9 

R 209 VR1-1141-—222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F439 

R 210 VR1-1141-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F419 

R 211 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4A9 

R 212 VR1~—1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4w 
F4AAI 

R 213 VR1-—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F419 

R 214 VR1-1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FAAI 

R 215 VR1-—1141-471 RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 
F4qag9 

R 216 VR1-1141-—220 RESISTOR, 22 OHM, 1/4W 
F4{39 

R 217 VR1-—-1141—471 RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 
F439 

R 218 VR1i-1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FAA 

R 219 VR1-—1141—220 RESISTOR, 22 OHM, 1/4W 
F439 

R 220 VR1—-1141-151 RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 
F439 

R 221 VR1-—1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4wW 
FAI9 

R 222 VR5—0045—111 RESISTOR, 5.11KOHM, 1/4W 
FAAP 

R 223 VR1-1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 

R 224 VR5—0041—502 RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 
FAAI 

R 225 VR1—1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
7439 

R 226 VR1-1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 

R 227 VR1-—1141—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
F439 

R 228 VR1-—1141-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F439 

R 230 VR1—1141-—332 BES etel 3.3KOHM, 1/4W 


R 231 VR5—0041—-503 RESISTOR, 150KOHM, 1/4W 
FtA9 
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FIGURE : Q’ 
& PART NUMBER | y | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
KEY NO. kK ly 











931A-R 232 VR5—0041-—502 poe 15KOHM, 1/4W 
a 
R 234 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 
R 235 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4a9 
R 236 VR1-—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 
R 237 VR1-1141-332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
FIA 
R 238 VR1-—1141-332 RES!tSTOR, . 3KOHM, 1/4W 
F(19 
R 239 VR1—1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAAD 
R 240 VR1—-1141—-332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
F449 
R 241 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F4IA9 
R 242 VR1—-1141—-332 RESISTOR, .3KOHM, 1/4W 
FAI9 
R 243 VR1-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI9 
R 245 VR1-—-1141-151 RESISTOR, 150 OHM, 1/4W 
F449 
R 246 VR1-1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F{A9 
R 247 VR1-—-1141—-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F439 
R 248 VR1—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FAAI 
R 249 VR1-1141-105 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
7439 
R 250 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAA 
R 251 VR1i-1141-105 RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 
7439 
R 252 VR1—-1141—-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F119 
R 254 VR1-—1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
FIA 
R 255 VR1—1141-100 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
FII9 
R 256 VR1—-1141-—100 RESISTOR, 10 OHM, 1/4W 
7119 
R 257 VR1-—-1141-333 RESISTOR, 33KOHM, 1/4W 
FIA 
R 259 VR1—-1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
FAA 
R 260 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FAI 
R 261 VR1—1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F139 
R 262 VR1-—1141-152 RESISTOR, 1.5KOHM, 1/4W 
F139 
R 266 VR1-—1141—680 RESISTOR, 68 OHM, 1/4W 
FIA49 
R 267 VR5—0041-003 RES(STOR, 1O0Q0KOHM, 1/4W 
7IA9 
R 268 VR5—0041—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
FAIG 
R 269 VR5-—-0041—-003 RESISTOR, 1tOOKOHM, 1/4W 
FAA 
R 270 VR5—0042-—001 RESISTOR, 2KOHM, 1/4W 
FAI9 
R 271 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FIA 
R 272 VR1-1141-154 RESISTOR, 150KOHM, 1/4W 
F419 


R 273 VR1-—-1141-153 RESISTOR, i5KOHM, 1/4wW 
FAI 
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Bone 8 Q 
PART NUMBER | Wj | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
ee NO. kK | y 
931A-R 274 VR1-1141—-222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
F439 
R 275 VR1—1141-473 RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 
F{39 
R 276 VR1—1141—103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F439 
R 277 VR1—1141-680 RESISTOR, 68 OHM, 1/4W 
F4{I9 
R 278 RH6—301 2—000 RESISTOR, S5MOHM, 1/4W 
F4I39 
R 279 VR5—0047—503 RESISTOR, 750KOHM, 1/4W 
F4AI9 
R 280 VR1-1141-103 RESISTOR, tOKOHM, 1/4W 
F{A9 
R 281 VR5—0041—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
F439 
R 282 VR5—0041—002 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
R 283 VR5—0041—002 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F439 
R 284 VR1—-1121-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/2W 
F439 
R 285 VR1—1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
439 
R 286 RH6—3002—000 RES|STOR, 20 OHM, 25PPM/ C,1/4W 
F433! 
R 287 RH6—3002—000 RESISTOR, 20 OHM, 25PPM/ C,1/4W 
F433 
R 288 RH6—3003—000 RESISTOR,191 OHM,25PPM/ C,1/4W 
F419 
R 289 VR5—-0044—993 RESISTOR, 499KOHM, 25PPM/ c,1/4w 
{3 
R 290 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 
R 291 VR1—1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 
R 292 VR1—1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F419 
R 293 VR1—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI9 
R 294 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F439 
R 295 VR1—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
7119 
R 296 VR1—1141—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
7439 
R 298 VR1-1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
739 
R 299 VR5—0041—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
FIA 
R 300 VR1-1141—-519 RESISTOR, 5.1 OHM, 1/4W 
F439 
R 301 VR1-—1121-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/2W 
7439 
R 302 VR1—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F434 
R 303 VR1—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FIA 
R 304 VR5—0561—509 RESISTOR, 15 OHM, iW 
FA3AI 
R 305 VR5—0041—000 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F439 
R 306 VR5—0041—003 RESISTOR, 100KOHM, 1/4wW 
FAI 
R 307 RH6-3005—000 RESISTOR, 348 OHM, 25PPM/ C,1/4W 
R 308 RH6~—3004—000 RESISTOR, 665 OHM, 25PPM/ C,1/4W 
=} 
R 309 VR1-1141-153 RESISTOR, 15KOHM, 1/4W 
FAA9 
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FIGURE A Q 
— PART NUMBER | yj} | T DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
\ eee NO. kK | y 






































931A-R 310 VR1—-1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 

F4{I9 

R 311 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 

R 312 VR1—-1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
FAI 

R 313 VR1-1141—-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
FAI9 

R 314 VR1—-1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
F395 

R 315 VR2—-8023-—180 RESISTOR, 18 OHM, 2W 
F439 

R 316 VR1—1141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
FAAD 

R 317 VRi-—1141-221 ca 220 OHM, 1/4W 

R 318 VR1—-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F439 : 

R 319 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
FAI 

R 320 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 

R 323 VR1—-1141-—222 RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W 
FAA 

R 324 VR1-—-1141-681 RESISTOR, 680 OHM, 1/4W 
FAA 

R 325 VR1—-1141-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
FAI 

R 326 VR1i-1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
F4I9 

R 328 VR1—-1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F4AI9 

R 329 VR1-—-1141-391 RESISTOR, 390 OHM, 1/4wW 
F419 

R 330 VR1-—-1141-331 RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 
FAII 

R 331 VR1-—1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F439 

R 332 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
F439 

R 333 . VR1—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
FAI 

R 334 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
FAID 

R 335 VR1—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
F439 

R 336 VR1—1141-101 RESISTOR, 100 OHM, 
F439 

R 337 VR1—-1141-—-221 RESISTOR, 220 OHM, 
F419 

R 338 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 
FIA 

R 339 VR1-1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 
FI39 

R 340 VR1—1141-221 RESISTOR, 220 OHM, 
F439 

R 341 VR1i-—1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
F439 

R 342 VR1—-1141-—472 RESISTOR, 4.7KOHM, 
F4I9 

R 343 VR1—-1141-472 RESISTOR, 4.7KOHM, 
FANG 

R 344 VR1—1141—-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
FI1a9 

R 345 VR1-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
FAI 

R 346 VR1-—-1141-332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
F419 


R 347 VR1—-1141-—332 RESISTOR, 3.3KOHM, 
FAI9 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 
931A-R 348 
R 349 
R 350 
R 351 


R 352 


R 353 


R 354 


R 355 


R 356 


R 357 


R 358 


R 359 


R 360 


R 361 


R 362 


RA201 


RA202 


RA203 


RA204 


RA205 


RA206 


RA207 


RA208 


RA209 


VR202 


931A-11 
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o 
PART NUMBER af | DESCRIPTION 
Y 


VR1—-1141-—332 
VR1—1141-332 
VR1-1141-332 
VR1-1141-332 
VR1-1141-392 
VR1—-1141-392 
VR1-1141-392 
VR1—-1141—-392 
VR1-1141-332 
VR1-1141-332 
VR1—-1141-—332 
VR1—-1141-332 
VR1i-1141-332 
VR5—0820-181 
VR5—0820—181 
VR9-3493—-000 
VR5—4510-101 
VR5—4500—-332 
VR5—4500—-332 
VR5—5550—332 
VR5—4520-103 
VR5—4480-—473 
VR5—4480—473 
VR5—4480—-473 
VR5—1200-501 





FIAI 


T4349 


F439 


F439 
RESISTOR, 
F449 


RESISTOR, 
F439 


FID Flt 


FAIID Fi4 
RESISTOR ARRAY, 
FAID TI 


RESISTOR ARRAY, 
FAD Tit 


RESISTOE ARRAY, 
FAID Fit 


RESISTOR ARRAY, 
F139 FUT 
RESISTOR, ARRY, 
FI3A9 FUT 
RESISTOR, ARRY, 
F449 TUT 
RESISTOR, ARRY, 
F435 Fi4 


IY FAID 


RESISTOR, 3.3KOHM, 
FAII 
RESISTOR, 3.3KOHM, 
RESISTOR, 3.3KOHM, 
F439 
RESISTOR, 3.3KOHM, 
7439 


RESISTOR, 3.9KOHM, 


RESISTOR, 3.9KOHM, 
F439 
RESISTOR, 3.9KOHM, 
7449 
RESISTOR, 3.3KOHM, 
749 


RESISTOR, 3.3KOHM, 


RESISTOR, 3.3KOHM, 
FAID 

RESISTOR, 3.3KOHM, 
180 OHM, 1/2W 


180 OHM, 


RESISTOR ARRAY, 


RESISTOR,VARIABLE,500 OHM, 1/2W 
4 FAA 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4wW 


1/4W 


1/4W 
1/4W 


1/4W 


1/2W 


100 OHM, X4 
3.3KOHM, X11 
3.3KOHM, X11 


3.3KOHM, X12 


10KOHM, X6 
47KOHM 
47KOHM 


47KOHM 

























SERIAL NUMBER/REMARKS 


RESISTOR, 3.9KOHM, 
F{Aa9 


RESISTOR, 3.3KOHM, 
F439 


RESISTOR ARRAY ,220 OHM/330 OHM 
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5 FIGURE 950 yaesioa,sce 


bank 


epee 


RG1—0287 




















FIGURE ; 
& SERIAL NUMBER/REMARKS 


R Q' 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


RG1—-0287—030 VARISTOR PCB 
IN YURI PO WY 


KEY NO. 
























































D 1 WA8—-005 1-000 VARISTOR, 680V, TNR12G681K 
IN URS 

J 21 VS1—0026—002 eas ASSEMBLY, 2P 

y THT V 

J 22 VS1-—0001-—002 ot ASSEMBLY, 2P 
Ev 7e7 y 

J 23 WS3-—-0421-—000 PIN ASSEMBLY, 4P 
Sy PeYT Y 

R 1 VR1—1141-103 RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
FAI 

R 2 VR1-—2141-102 RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
FAI9 

VR 1 VR5—2440-204 RESISTOR, VARIABLE, 200KOHM 








wy F439 
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AC DRIVER PCB (FIXING ROLLER HEATER SAFETY PCB, 


FIGURE 962 ee, AC CONTROLLER PCB) 100/115V 


AREER C-PREABEMR, ACHAEA) 





8 
am tg +é 


RI 4 
NA rn ee 
Rida DEC-32V0 fe 3 
020 
© 
ie) 
0) 


lou iey=) 1 J 
ay a ey ee 
g = 2m - x moun 1105 fe 
| [2 ea SRisy fol 7 


ae uw 
23 | ) RIO2 (* Jiro. VZiol 
_ { 


em 


db 

| 1 “e103 |_k 

JIOG RIO! 4 
RGI-0204-03 Rt!O! = | 


DEC-32V0 
PCio2 MADE IN JAPAN 
ui 
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AC DRIVER PCB 

AC F S4N who WN Y 

AC DRIVER PCB 

AC F S4N Ho HN 
FIXINGROLLER HEATER SAFETY PCB 
FAFPIES Fee vy wo PNY 

AC CONTROLLER PCB 

AC tf¥ 3 Mo HY Y 


AC CONTROLLER PCB 
AC tf{¥ 3 fo HY Y 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K Y 


115V 


100V 


115V 


100V 


BUSHING 
FIT 
SLEEVE 

RU-TF 

SCREW, MACH., 
FCN ORY 

NUT, HEX, M3 
OYAD FIb 
CAPACITOR, 
ar ve 


PAN HEAD, M3X20 


100UF, 25V 


CAPACITOR, 

BF yy 

CAPAC1 TOR, 

as ve 

CAPACITOR, 
vt 


0.1UF, 50V 


0.01UF, SOV 


10UF, 35V 


CAPACITOR, 100UF, 25V 
bs og 2 
CAPACITOR, 
as Ye 


1OUF, 35V 


CAPACITOR, 
as ve 





FIQURE 
KEY. NO. 
962 — RG1—0204—080 
RG1-0361—020 
1 RG1—0208—000 
2 RG1—0209-030 
RG1—0362-—020 
3 WT 2—0218-—000 
4 WT 2-—0220-—000 
5 XB1—1302—009 
6 XB7—2100—-309 
Cc 101 VC1—2251—-107 
Cc 103 vc9s—1040—-000 
Cc 104 VC4—3503-103 
Cc 105 vC1—1351—-106 
Cc 106 VC1—-2251—-107 
Cc 107 vC1—1351—-106 
c 109 VC1—2251—-106 
D 101 WA1—0306-—000 
D 102 X65—-5435—-000 
D 103 X65—5435—000 
D 104 X65—5435—-000 
~— ppior_- |wat-o395-000/ | 1. 
J 101 VS1-—0027-002 
J 102 VS 1—0026-002 
J 103 VS1-—0026—003 
J 104 WS 3-—-0420—000 
a 108 | vs1-0025-007| | 1 
J 106 VS 1—0066—005 
WS 3-0422-000 
J 107 VS1—0295-—-000 
PC101 WG8-—0057-—000 
~— pcio2_- | We8-0057-000 
PC103 WG8-0057-—000 
Q 101 WA2-—0036—000 
Q 102 |WA2—0124—000 
Q 103 WA2-0124—-000 
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10UF, 25V 


DIODE, 
Y A4-F 


DIODE, 
o 44-F 
DIODE, 
¥ 44-F 
DIODE, 
SF 44-F 


EMO1 


1S2076A 


1S2076A 


1S2076A 





BRIDGE DIODE, 

Fussy F 44-F 
ASSEMBLY, 2P 
THT V 


ASSEMBLY, 2P 
TIT V 


ASSEMBLY, 3P 
FeT V 


ASSEMBLY, 


S1YB60 








ASSEMBLY, 
FET VY 
CONNECTOR, 5P 

ARIZ 


PIN ASSEMBLY, 5P 
Ey 7e7 y 


CONNECTOR, PCB, 4P, W 
a9 


PHOTO COUPLER, 
TA WIS 


PC617 


PHOTO COUPLER, PC617 
Ahr ASS 


PHOTO COUPLER, PC617 
IAbk AT FS 


TRANSISTOR, 


Koy 
TRANS !STOR, 
9 


28C2120Y 
2SC1815Y 


TRANSISTOR, 
boyy 29 


2SC1815Y 
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115V ONLY 


115V ONLY 


962-2 









FIGURE 


& 


KEY NO. 


962 -O 104 


Qa 105 


Q 106 


R 101 


R 102 


R 103 


R 104 


R 105 


R 106 


R 107 


R 120 


RL101 


$a101 


$Q102 


TB101 


VZ101 


ZD101 


WA2—-0124—-000 






WA2-—0135-—000 









WA2-—-0235—000 
VR1-1141-102 
VR1i-1141-101 











VR1—-1141-103 









VR1—1141—-471 





VR5—1310-—332 









VR9—-3069—000 












VR1-1141—-332 


VR1—-1141—-333 









VR1i-1141-104 








VR1-1141-—221 
VR1-—-1141—-470 
VR1-—1141-221 








VR1-—1141-473 
VR1-1141-103 





VR1-1141-182 





VR1i-1141—562 





FF1—3872-—000 


VR1-—1141-391 







WB 2-—-0052-000 













X62—-8249—000 









X62-—8249—000 











VS3-—0102-005 








WS 3—0999-—000 







WA8—0035-—000 





WA1—0064—000 





WA1-0096—-000 
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SERIAL NUMBER/REMARKS 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 









TRANSISTOR, 
2 

TRANSISTOR, 

GIS 29 


TRANSISTOR, 
2 



























3.3KOHM, SW 
































































RELAY, AR3812739, 


SPARK QUENCHER, AU1201 





SPARK QUENCHER, AU1201 
oo $5 


CONNECTOR HOUSING, 
7: a2) 









VARISTOR, NV270D10 
v URS 









ZENER, HZ3B-—3 
F 44-F 
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AC DRIVER PCB (FIXING ROLLER HEATER SAFETY PCB, __ 
FIGURE 963 AC CONTROLLER PCB) 220/240V a 
ACK S14 HREWESHE-SREABEM, ACHHMAREH) | 
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2 pe 
rot Ee x c 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 


963 — 


J 104 


J 105 


J 106 


J 107 


J 108 


R Q’ 
PART NUMBER DESCRIPTION SERIAL NUMBER/REMARKS 
K ¥: 


RG1—0205-070 
RG1—0208—-000 
RG1—0210—050 
WT 2-0218—-050 
WT 2—0220—000 


XB1—1302—009 
XB7—2100—309 
VC1—2251—-107 
vc9—1040-—000 


VC4—3503-103 





AC DRIVER PCB 
AC F S4IN PHO WN 


FIXINGROLLER HEATER SAFETY PCB 
FAFPIC-S Tre vy PAO ANY 

AC CONTROLLER PCB 

AC tf4¥ 3 Af0 HY 

BUSHING 

TIT 

SLEEVE 

RU-7F 


220/240V 


SCREW, MACH., 

tN RY 

NUT, HEX, M3 

ovAD FYb 

CAPACITOR, 100UF, 25V 

BF vy 

CAPACITOR, 0.1UF, 50V 

ws ve 

CAPACITOR, 0.01UF, 50V 
vt 


PAN HEAD, M3X20 





VC1-1351—106 
VC1—2251-107 
VC1—1351-106 
VC9-—0343-000 


VC1—2251-106 


WA1-0306-000 
X65—5435-—-000 
X65—-5435—000 





X65-5435-—000 
WA1—0395-—000 


VS 1-—-0027—002 
VS 1—0026—-002 
VS 1-—0026—003 
WS 3—0420-—000 
VS1—0025-—007 


VS1-0066-—005 
WS 3-0422-000 
VS3—-0052-004 
X66—5 156-000 
VS1-—0172-003 





J 109 


L 101 


PC101 


PC102 


PC103 





CAPACITOR, 10UF, 35V 
qr ve 
CAPACITOR, 100UF, 25V 
as ve 


CAPACITOR, 10UF, 35V 
ve 


- CAPACITOR, 0.47UF, 250V 


ay vy 
CAPACITOR, 10UF, 25V 
as 


DIODE, EMO1 

¥ 44-K 

DIODE, 1S2076A 
¥ 44-K 

DIODE, 1S2076A 
¥ 44-6 

DIODE, 1S2076A 
o A4-K 


BRIDGE DIODE, S1YB60 
Tuy ¥ 44-K 





WZ VZVZ V2 U2 


ASSEMBLY, 2P 
THEYT VY 
ASSEMBLY, 2P 
THEYT V 
ASSEMBLY, 3P 
Tey Y 
ASSEMBLY, 3P 
THT 


ASSEMBLY, 7P 
FEYT Y 


FV mv hw mv ms 





CONNECTOR, 5P 
ARI 


PIN ASSEMBLY, 5SP 

fy FRYT Y 

CONNECTOR, PCB, 4P, W 
TRIS 


CONNECTOR, PCB, 4P, W 
ROS 


Pa ASSEMBLY, 3P 
Y FRyT V 





VS1—0088— 003 
AH5—9014—-000 
WG8-—0093-—000 
WG8-—0093-—000 
WG8—-0093-000 
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Ha ASSEMBLY, 3P 
vy FRY Y 


aan SN-12-500 

o4Ib 

PHOTO COUPLER, PC617 
kay S 

PHOTO COUPLER, PC617 
k aT 5 


PHOTO COUPLER, PC617 
k ays 
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FIGURE 
& 
KEY NO. 


Q 102 
Q 103 
Q 104 
Q 


105 


Q 106 


R 101 


R 102 


R 103 


R 104 











WA2-0036—-000 1 








WA2-0124—-000 1 












WA2-0124—-000 1 











WA2-—0124—-000 1 












WA2-0135—000 1 








WA2-0235-—000 





VR1-1141-102 1 









VRi-1141-101 1 






VR1-1141-103 1 






VR1-—1141-471 1 









R Q’ 
PART NUMBER ‘ T DESCRIPTION 
K Y 


TRANSISTOR, 25C€2120Y 
bouT 29 
TRANSISTOR, 2SC1815Y 
hoYY 29 
TRANSISTOR, 2SC1815Y 
hoy 29 
TRANSISTOR, 25C1815Y 
boy 29 


TRANSISTOR, 2SA1015Y 
boyy 29 





TRANSISTOR, 28C2324K 
boy 29 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
F4II9 


RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
F119 
RESISTOR, 1OKOHM, 1/4W 
F4A9 


RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 
F439 





SERIAL NUMBER/REMARKS 


pe} i a a ee ee 


R 105 


R 106 


R 107 


R 108 


R 109 





VR5—-1310—-332 1 






VR9—3070—000 1 






VR1—-1141-332 1 








VR1—-1141-—333 1 






VR1-—1141-104 1 





RESISTER, 3.3KOHM, SW 
7419 

RESISTOR, 33KOHM, 3W 
F439 

RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W 
F439 

RESISTOR, 33KOHM, 1/4W 
F439 


RESISTOR, 100KOHM, 1/4W 
7439 











VR1-1141-221 1 









VR1-1141-—470 1 






VR1-1141-221 1 






VR1-1141-473 1 









VR1—1141-103 1 





RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
74139 
RESISTOR, 47 OHM, 1/4W 
F139 
RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
F{a9 
RESISTOR, 47KOHM, 1/4W 
F4A9 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
F439 





R117 


RL101 


$Q102 


TB101 


VZ101 


ZDi01 


ZD102 








VR1-—1141-182 1 






VR1—-1141—-562 1 










FF1—3882—000 1 








WB.2—-0053-000 1 








WK3—0058—-000 1 





RESISTOR, 1.8KOHM, 1/4W 
F439 
RESISTOR, 5.6KOHM, 1/4W 
F439 


RESISTOR, 470 OHM, 1/4W 
ba-X F395 ; 
RELAY, AR38128, 250V 15A 
YL— 


SPARK QUENCHER, XE-1201 
WN -9 #5- 








VS3-—0102-005 










WS 3-0999—-000 1 








WA8—0036—000 1 










WA1-—0064-—000 1 








WA1-0096-—000 1 





CONNECTOR HOUSING, 
TRIO (AR) 


TERMINAL 
9-EFW 


VARISTOR, NV470D10 
IN YRS 





5P, FEMALE 


DIODE, ZENER, RD10EB 
yit— F 44-F 
DIODE, ZENER, HZ3B-—3 
YEt— F A4-F 
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FIGURE 999 CONNECTOR & TERMINAL Q) 





siting 
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FIGURE 

















eae & SERIAL NUMBER/REMARKS 
oy KEY NO. 
999 - 14 CONNECTORS & TERMINALS 
3499 & F-EFIb 
WS 3-—-1013-—000 SOCKET, FASTON 187, 20—24AWG 
; TrAky 
WS3-1014-000 SOCKET, FASTON 250, 16—20AWG 
TAY 
WT 1-—0017—000 SOCKET, FASTON 250, 16—20AWG 
TIARY 
WT 1—0040-—-000 Beene FASTON 187, 20~—24AWG 
WT 1—-0147-—000 SOCKET, FASTON 187, 16—20AWG 
TAY 
WT 1—0148-000 SOCKET FASTON 110, 22-—24AWG 
TARY 
WT 1—0216—-000 SOCKET, FASTON 30, 22-—24AWG 
TTARY 
X62—5334—000 SOCKET, FASTON 250, 14—-18AWG 
TIARY 
X66—6662—-000 SOCKET, FASTON 187, 20—-24AWG 
TREY 
2 WT1—0155—000 SOCKET, FASTON 187, 16—20AWG 
TAY 
3 WT 1-0023-—000 SLEEVE, FASTON 250 
TTAkY RU-TF 
WT 1—0026—000 SLEEVE, FASTON 110 
TWAaky 2V-T 
WT 1-0029—000 SLEEVE, FASTON 
TTAkyY RU-TF 
WT 1-0041-~—000 SLEEVE, FASTON 
W7AbyY RU-TF 
4 WT1—-0214-000 TERMINAL, RING 
WW ayy 
WT 1—0218-—000 TERMINAL, RING 
WIS Fy 
X62—6765—000 TERMINAL, RING, 4.34iM 
WWF Fy 
5 VS4—-0002-—002 CONNECTOR, 2P, FEMALE 
BAI (XA) 
6 VS4—0001-—002 CONNECTOR, 2P, MALE 
3RI9 (AR) 
7 ws4— 0218-000 SOCKET, CONTACT, 22—26AWG 
YrIb 3avo7b 
8 WS 4—-0219-000 PIN, CONTACT, 18—22AWG 
Ev aor 
9 VS3-—0044—002 CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE 
ARI (XR) 
VS3—0044-007 CONNECTOR, PCB, 7P, FEMALE 
RIO (XR) 
VS3-—0044-012 CONNECTOR, PCB, 12P, FEMALE 
RI (x2) 
10 VS3~—0047-—002 CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE 
BRIO (XR) 
1 WS 3-09 16-000 SOCKET, CONTACT, 18—24AWG 
Yay ay97b 
12 VS3-—0108-—005 CONNECTOR, 5P, FEMALE 
RIO (XR) 
VS3-—0108—-006 CONNECTOR, 6P, FEMALE 
ARIS (xR) 
13 VS 1—0066—-002 CONNECTOR, 2P 
aRIY 


VS1—-0066—003 CONNECTOR, 
3Ko9 

VS1—0066—004 CONNECTOR, 
ARIS 

VS1-—0066—005 CONNECTOR, 
aRo9 

VS1—0066—006 CONNECTOR, 
ARO 


VS 1—0066-007 CONNECTOR, 
ARIS 
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R QO’ 
PART NUMBER DESCRIPTION 
K Y 


VS1—0066—008 CONNECTOR, 
aRI9 


VS 1—0066-—009 CONNECTOR, 
RIS 





VS 1—-0066-—010 CONNECTOR, 
ao 






VS 1-—0347—-004 CONNECTOR, 


WS 3-0429-—000 


CONNECTOR, 


WS3-0430-—000 





CONNECTOR, 








WS3-0437—000 


SOCKET, CONTACT, 20~—30AWG 
YTyb AVOTb 


PIN, CONTACT, 20—30AWG 
¥ A4Ib 


WS3-0885-—-000 





WT 2-—-0030—000 


CABLE 
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8P 


QP 








10P 







4P FEMALE 


PCB, 3P, FEMALE 


PCB, 4P, FEMALE 













SERIAL NUMBER/REMARKS 
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NUMERICAL INDEX 
BB si S85 | ZS 


FIGURE FIGURE FIGURE 
PART NUMBER & PART NUMBER & PART NUMBER & 
: KEY NO. KEY NO. KEY NO. 


PART NUMBER 








87-—4275-—-000 
96—-8212-000 
97-5527-000 


AHS5—9014—000 
FA1—0193-—000 
FA1—0622-000 
FA1—1269-000 
FA1-9517-000 


FA1—-9780—-000 


FA1—9782—030 
FA1—9787-—000 


FA1-—9972-000 
FA2—5600-—000 


FA2—5603-000 
FA2—5606-—000 


FA2—5607-—000 


FA2—5611-—020 
FA2—56 12-000 


FA2—5644—-000 
FA2~5647—-000 
FA2—5651-000 
FA2—5660—000 
FA2—5664-020 
FA2—5674-000 
FA2—5678-—000 
FA2—5682-—000 
FA2-5683-000 
FA2—5690—000 
FA2-—5691—000 
FA2~—5693—-000 
FA2—5694—-000 
FA2-5695-—000 
FA2—5696-000 
FA2-5697—000 
FA2—5698-—000 
FA2-5706—000 
FA2-—5709-000 


FA2—5719-—000 
FA2-5721-—000 


FA2—-5725-030 
FA2-—5726-—000 


FA2—5728—000 
FA2—5729-000 


FA2-—5730-000 


FA2—5734-000 
FA2—5844-000 


FA2—5845—-000 


FA2—5855—-000 
FA2—5856-—000 
FA2—5857-000 
FA2—5858—-020 
FA2—5859-—030 
FA2—5860—000 
FA2—5861—000 
FA2—5864—000 
FA2-—5867-020 
FA2—5868—000 
FA2—5870-020 
FA2—5883-—000 
FA2-5884—000 
FA2—5885-—000 
FA2—5886-—000 
FA2—5897—-000 


FA2—5898—000 
FA2—5938—-000 
FA2-5939-—000 
FA2—5942-000 
FA2—5945-—000 


FA2—5946—-000 
FA2—5947-020 


320A— 
113 - 
580 — 
580A— 


963 —-L 101 


101 — 
301 — 
101 - 
120 — 
120A-— 
121 - 
301 
302 
301 
300 
301 
302 
101 
310 — 
310A— 
310 — 
310 — 
310A— 
310 - 
310A— 
310 — 
310 — 
310A— 
300 — 
300 
300 
300 
101 
101 
101 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102A— 
102 — 
102A— 
102 —- 
102A— 
102 —- 
102 — 
102A— 
102 — 
102 — 
102A— 
102 — 
102A— 
102 — 
320A— 
350 — 
350A— 
320 —- 
320A— 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
350 
350 
350 
350 
580 
580A— 
$80 — 
580A— 
810 — 
810A— 
810 
810 
810 
810A— 
810 — 
810 — 


11 
2 
10 
7 


29 

3 
29 
10 
10 
10 

5 

5 
10 
10 


WONNOONAGAAARNOHOODYO 


FA2—5955—000 
FA2—5957—000 
FA2—5958—000 
FA2—5959-—000 
FA2—5960—000 


FA2—5961—-000 
FA2—5962—000 


FA2—5963-—000 


FA2—5964—000 
FA2-5967-—000 


FA2—5969—000 
FA2—5970-000 


FA2—5971-020 


FA2-—5975—000 
FA2—5981-—000 


FA2—5983-—000 
FA2—5995—-000 
FA2—6003—000 
FA2—6023-000 


FA2—6024-000 


FA2—6025-000 


FA2—6026~—000 
FA2-6026-040 


FA2-6033-000 
FA2-6099-—020 
FA2-—6255-—030 


FA2-—6261-030 
FA2~—7054-—-000 


FA2—9818-—000 
FA2—9819—000 
FA2—9820—000 
FA2—9821-000 


FA2~—9822-000 
FA2—9823-000 


FA2~—9828—000 
FA2—9829-—000 
FA2—9839—000 


FA9—0023-000 
FA9—0026-—000 
FA9—0029-000 
FA9—0136—000 


FA9—0152-000 


FA9—0239-000 
FF1-—2010—-000 


FF1-—3502-000 
FF1—3509-—000 
FF1—3522-000 
FF1-—3531-000 
FF1-—3532-—030 
FF1-—3550—000 
FF1-—3607—000 


FF1—3608—000 
FF1-—3872—000 
FF1—3882—000 
FF1—4305-—000 
FF1—4326-—000 
FF1-—4327-000 
FG1—2377-020 


FH3—0133-000 
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FH3-0149-000 
FH3—0164—-000 


FH7~-5033-020 
FH7—-5034-000 


FH7~—7023-—-000 
FH7-—7024-000 


FH7—7027—000 
FH7—7041-000 


FS1-—0701-000 
FS1-—0702—-000 


FS1-—0703-000 
FS1-—0704—000 


FS 1—0706—000 
FS1-0707-000 


FS1-—0708-000 


FS1—0709-—000 
FS1—0712—-030 
FS1-0713-030 
FS1-0715-020 
FS1-0716-000 
FS1-—0717-000 
FS1-—-0719-000 


FS1~-0729-020 
FS1-0734—-000 


FS1-—1046—-000 


FS1~1203-000 
FS1—1204—-000 


FS1-1205-000 


FS1-—1206-—000 


FS1-—2388-000 
FS1—2390—-000 
FS1-—2651-000 


FS1~—2652—-000 


FS1—2655-000 
FS1—2656-020 
FS1-2657-000 


FS1~—2658-000 


FS1-—2659-—000 
FS1~—2661-—000 
FS1-—2670—-000 
FS1-—2671-000 
FS1~—2676-—000 


FS1—2677-—-000 
FS1-2719-000 
FY1-—0100-000 


RA1—0646—-000 
RA1—0647-—000 
RA1~—0661-—080 
RA1—0663-—000 
RA1~—0664-—000 
RA1—0666-000 


RA1~—0667—000 


RA1—0669-000 
RA1—0680—000 


RA1—0681-—000 
RA1—0688-—000 


RA1—0695-—000 
RA1—0696-—000 


125A-T 1 
125 -T 2 
125A-T 2 


330 — 
310 — 
310A— 
101 - 
310 — 
310A— 
330 — 
810 -— 
810A— 
310 — 
310A— 
310 - 
310A—- 
310 — 
310 -— 
310A— 
320 — 
320A— 
320 — 
320A— 
320 — 
320A— 
350 — 
350A— 
320 — 
320A— 
810 — 
810A— 
810 — 
810 — 
810 — 
810A— 
810 — 
810A— 
350 — 
350A— 
101 - 
320 — 
320A— 
310 - 
310A— 
310A— 
810 — 
810A— 
810 —- 
810A— 
350 — 
810 — 
810A— 
320 — 
320A— 
302 -— 
302 — 
310 — 
310A-— 
310 — 
310A~— 
300 — 
360 — 
810 — 
810A— 
810 — 
810A— 
330 — 
300 — 
101 + 
101 - 
810 -— 
810A— 
101 - 
300 — 
580 — 
580A— 
400 — 
400 

110 

110 

110 

310 

310A— 
310 - 
310A— 
310 - 
102 - 
102A— 
102 -— 
580 — 
580A~— 
810 —- 
810 — 


18 
32 
32 
51 
34 
34 
19 
63 
63 
13 
13 
14 


RA1—0697—000 
RA1—0701—000 


RA1—0702-000 


RA1—0704—040 


RA1—0716-—020 
RA1-—0717-—000 
RA1—07 18-000 
RA1—0719—-000 
RA1—0720-—000 
RA1—0721—000 
RA1—0722-000 
RA1~—0725-—000 
RA1—0727—-000 
RA1-0728—000 
RA1—0729-—000 
RA1—0730-000 
RA1—0738—000 
RA1—0739—000 
RA1-0748-000 
RA1—0750—000 
RA1—0753—000 
RA1-—0757-—000 
RA1—0760—000 


RA1—0763-000 
RA1—0781-000 
RA1—0782—-000 
RA1-—0791—000 


RA1-—0792-030 
RA1-—0794—000 


RA1-0795—000 
RA1-—0818-000 
RA1—0819—000 
RA1—0820—-030 
RA1-—0821-000 
RA1—0822-000 
RA1~—0826—000 
RA1—0827-000 
RA1—0828-050 
RA1—0831-—-000 


RA1—0832-—000 


RA1—0834—000 
RA1—0835-—000 


RA1-—0836-—000 


RA1—0837-—000 
RA1—0856-—000 
RA1—0861-000 
RA1—0864—000 


RA1—0865—000 


RA1—0866-—000 
RA1—0928—000 
RA1—0929-—020 
RA1—0930—020 
RA1—0955-—000 
RA1—0957—000 
RA1—0966-—000 
RA1—0967-000 


RA1—0968—000 
RA1—0970-000 


RA1—097 1-000 


RA1-0972-000 
RA1—0977-000 
RA1—1013-—000 
RA1~—1014-—000 
RA1—1015—-000 
RA1—1016—000 
RA1—1017—-000 
RA1—1018—000 
RA1~—1019-—000 
RA1—1020—000 
RA1—1022-—000 
RA1—1023-000 
RA1—1028-—000 
RA1~—1029-—000 
RA1—1030—-000 
RA1—1031—000 
RA1~—1059-—000 
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RA1—1092-—000 


RA1~—1102-000 
RA1~—1114-000 


RA1~—1121—000 
RA1~—1126-—000 
RA1—1133-000 
RA1—1683-—000 
RA1~—1684—000 
RA1—1690—000 
RA1—1691-000 
RA1—1692-000 
RA1-—1695-000 
RA1—1696—000 
RA1-1697—000 
RA1—1698-000 
RA1-—1701-—000 
RA1~—1705-—000 
RA1—1707-000 
RA1-—1708-000 
RA1—1709~—000 
RA1—1710-000 
RA1~1711-000 


RA1~1712-—000 


RA1~—1713-000 
RA1—1714—000 
RA1—1722-000 
RA1~1724-000 
RA1—1731-—000 
RA1~—1732-000 
RA1—1733—-000 
RA1~—1734—000 
RA1—1735-—000 
RA1~—1736—000 
RA1~—1737—-000 
RA1—1738-—000 
RA1~—1739-000 
RA1—1742-000 
RA1—1743—-000 
RA1-—1746—000 
RA1—1747-000 
RA1~1748-—-000 
RA1—1749-—000 
RA1—1750-—000 
RA1~—1752—000 
RA1-—1753-—000 
RA1—1754-000 
RA1t~—1755—-000 
RA1—1757-—000 
RA1—1766—-000 
RA1~—1767—000 
RA1—1768~—000 
RA1—1769-—000 
RA1—1770—000 
RA1—1771-—000 
RA1~1772-000 
RA1—1773-000 
RA1—1774-—000 
RA1-—1775-—000 


RA1—1800-—000 
RA1—1805-000 
RA1—1806—-000 
RA1-—1821~—000 
RA1—1830-000 
RA1~—1834-—000 
RA1-—1842~—-000 
RA1—1843-000 


RA1~—1862-—000 
RA1~—1865—-000 
RA1—1866-—000 
RA1~—1867—-000 
RA1~—2031—-000 
RA1-—2036-—-000 
RA1~—2086—-000 
RA1—2087-000 
RA1—2088—-000 
RA1-—2102-000 
RA1~—2117-000 
RA1—2690—000 
RA1—4275-—000 
RA1~—4276~—000 
RA1—4336-000 
RA1—4566—-000 
RF1-—0121-—000 
RF1~—0122-040 
RF1-—0123~—040 
RF1-0124-040 
RF1~—0125-020 
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PART NUMBER 


RF1—-0126-—050 
RF1—0127-050 
RF1—0128—-050 
RF1-—0129-040 
RF1-—0130-—000 
RF1-—0136-000 
RF1—0137-000 


RF1—-0138—000 
RF1—0140-—000 
RF1—0141-020 
RF1-—0142-020 
RF1-—0144—000 
RF1—0145-000 


RF1-0147-—000 
RF1—0154—-000 
RF1-—0157-000 
RF1-—0160-—000 


RF1—0161-—000 
RF1—0163-000 


RF1-—0165—000 
RF1-—0176-—000 


RF1—0177-000 


RF1—-0178—000 


RF1—0179—000 
RF1—0183—000 
.RF1—0188-000 
RF1-—0191—040 


RF1—0192-000 
RF1—0193-—-000 
RF1-—0194—000 
RF1-—0195-—000 
RF1—0199—000 
RF1-—0200—-020 
RF1—0204-—000 
RF1—0205-—000 
RF1—0211-000 





RF1—0213-000 
RF1—0224-—000 
RF1-—0226-000 
RF1—0227-000 
RF1-—0239-—000 


RF1—-0247-000 
RF1-—0248—-000 
RF1-—0357-—000 
RF1—0361-000 
RF1—0376—030 
RF1-—0377—000 
RF1—0378-—000 
RF1—0379—000 
RF1-—0380-—000 
RF1-—0386-—000 
RF1—0387—000 
RF1—0388—000 
RF1-—0390-000 
RF1—0391-000 
RF1-—0392-—000 
RF1—0432-000 
RF1—0433—000 
RF1-—0434—000 
RF1—0435-000 
RF 1-—0437—000 
RF1—0438-000 
RF1—0439-—000 
RF1-0464-—000 


RF1-—G465-000 
RF1—0509-000 
RF1—0510-—000 
RF1—0511-000 
RF1-—0551—000 
RF1—-0574-—000 
RF1—0867-000 
RF1-—0970—000 





RF1-—1109—000 
RF1-—1407-030 
RF1—1408-030 
RF1—2512-000 
RGO-—0009-000 
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RGO-0017-—000 
RGO-0018-—000 
RGO-0019-000 
RG1—-0191—-020 
RG1-—0194—030 
RG1—0195-—000 
RG1—0196—250 
RG1—0197-250 
RG1—0198—230 
RG1—0200-—000 
RG1—0201-—000 
RG1—0202-120 
RG1—0204-080 
RG1-—0205-070 
RG1-—0208-000 


RG1—0209-—030 
RG1-—0210-050 
RG1-—0212-—000 
RG1—0213-070 
RG1-—0214-—000 
RG1—0215-000 
RG1-—0221~—000 
RG1t—0222-000 
RG1—0223—-070 
RG1—0225-—090 
RG1—0228-000 
RG1—0231-000 
RG1-—0237-—000 
RG1—0287-030 
RG1—0328-—-020 
RG1—0361-—020 
RG1—0362—-020 
RG1—0454—000 
RG1-—0465-—000 
RG1—0466—-000 
RG1-—0468—000 
RG1—0469-—050 
RG1—0475-000 
RG1—0476—050 
RG1—0477-—-030 
RG1—0478-000 
RG1—0479-000 
RG1—0481—-000 
RG1—0486-—000 
RGi—1039—-000 
RG9—0101—000 
RG9—0102-000 
RGS-—0124-000 
RH2—-5013-—-000 
RH2—9001-000 
RH3—0008—000 
RH3—0009-—000 
RH3—0010-000 
RH3—0019—000 


RH3-—0022-—000 
RH3—0038—-000 
RH3—-0044—000 
RH3—0045-—000 
RH3—2010-000 
RH3—5008—000 
RH4—0026-—000 


RH4—0029—000 
RH4-5001-—000 


RH4—5003-—000 
RH4-—5004-040 
RH6-3002-—000 


RH6—-3003-000 
RH6~-3004-—000 
RH6—3005—-000 
RH6-3007—000 
RH6—3012-000 


RH6—3018—-000 
RH7—1005—000 
RH7-—1006-—-000 
RH7—1007-000 
RH7—4006-—000 
RH7-—4007-000 
RH7—4009-—000 
RH7—4017—-000 
RH7—-5001—000 
RH7—6001-—000 


FIGURE 
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400 
400 
400 
580 
360 
350 
810 
810 
810 
120 
121 
122 
962 
963 
962 
963 
962 
963 
200 
125 
440 
330 
910 
910 
931 
931 
931 
113 
140 
950 
102 
962 
962 
120A— 
931A~— 
931A- 
910 — 
1Z5A-— 
320A— 
355A-— 
360A— 
350A-— 
810A- 
330 — 
580A— 
355 — 
440 
200 
113 
121 
104 
125 -T 
125 -T 
110A— 
125 -T 
125A-T 
110 - 
125A-T 
110 — 
110 — 
110A— 
125 — 


oOo 
aw NN 


OhAARWOAAS 


931 —IC207 


931A-I 
931 —I 
931 —I 
931A-I 
931A-I 
125A-Q 
931 —R 
931 —-R 
931A-R 
931A-R 
931 —-R 
931A-R 
931 —R 
931A-R 
931 —-R 
931A-R 
931 -—C 
931A-C 
931 —-R 
931A-R 


C207 
C208 
C213 
C213 
C233 
1 
286 
287 
286 
287 
288 
288 
308 
308 
307 
307 
F201 
F201 
278 
278 


910 -—ZD504 


101 - 
101 
101 
810 
810 
810 
810A— 
330 ~— 
120 — 


28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
17 
14 


PART NUMBER 


RH7-—6001-—000 


RH7-—7002-000 
RH7—7002-—020 
RH7-9001-—000 


RH7—9002-020 
RH9—0100—000 


RH9—-0101—000 


RH9—0102-000 


RH9—0103—000 


RH9—-0104—000 


RH9—0105-—000 


RH9-—0106—-000 


RH9—0107-—000 


RH9-—0108-—000 


RH9-—0109-000 
RH9—01 10-000 
RH9—0111—-000 


RH9-0112—000 


RS1—0010-—000 
RS1-—0011-000 
RS 1-—0026—000 
RS1—0027-—000 
RS 1—0030-000 
RS1-—1003-—000 
RS1-1004-—000 
RS1—2007-000 


RS 1—2008-000 
RS1—2011-000 


RS1-—2034-—-020 
RS1-6023-000 
RS 1—8006-—000 
RS1-8013-—000 
RS1-—8040-000 
RS 1-8041~-000 
RS 1—8042-—000 
RS1~—8064-000 
RS1-8072-—-000 
RS1—8110-000 
RS1-8148—000 


RS1—8164-000 
RS1-8165—000 
RS1—8166-—000 
RS1—8220-000 
RY1-1502—000 


VC1-—1351—-106 


VC1—2101-~107 


VC1—2101~—227 


VC1-—2101-476 
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120A— 


121 
122 


810A- 


810 
120 


120A-— 


121 
931 
931 
931 


-I 
-I 
~-I 


14 
14 
13 
57 
57 
16 
16 
16 
C203 
C211 
C214 


931A—-1€203 
931A-1C211 
931A-1C214 


931 


C222 


931A-IC222 


931 
931 


-I 
-I 


C215 
C219 


931A-I1C215 
931A-1C219 


931 
931 


-I 
-I 


C204 
C210 


931A-1C204 
931A-1C210 


931 
931 


-I 
-I 


C205 
C206 


931A-IC205 
931A~1C206 


931 
931 


-I 
-I 


C224 
C225 


931A-I1C224 
931A-IC225 


931 
931 


-I 
=] 


C201 
C221 


931A-1C201 
931A-1C202 
931A—-I1C221 


931 


a | 


C218 


931A-1C218 
910 —1C501 


931 


~-I 


C216 


931A-IC216 
910 -1C504 
910 —IC503 


931 


=| 


C220 


931A—-10220 


931 
931 
931 


-Q 
~Q 
-Q 


931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 


200 
101 


810A— 
810A— 
310A-— 
350A— 
350A— 


310 


310A— 


101 
310 


310A— 
360A— 


320 
302 
110 
300 
300 
300 
300 
100 
400 
301 
302 
301 
302 
302 
300 
301 
580 


580A— 


962 
962 
963 
963 
910 
931 


-C 
-C 
-Cc 
—C 
-Cc 
-c 


931A-C 


931 


—C 


931A—-C 


910 
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—C 


203 

208 

209 

203 

208 

209 

1 

4 
51 
53 
15 

8 

9 
38 
38 
12 
42 
30 
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a se FIGURE 
PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER ae 
¥ NO KEY 


VC1-—2101-476 | 931 —C 207 VC4—3503-222 | 931 —-C 209 VE€9—-1311-000 | 931A—C VR1-1141-103|910 —R 











VC1—-2161-106 
VC1—2251-106 


VC1-2251-107 


VC1—2251-—226 
VC1-—2251-475 


VC1—2251—476 


VC1-2351-107 


VC1-2351-476 


VC1-—2501-106 


VC1—2501-474 
VC1—2501-—476 
VC2—-3102-—475 


VC2-3162-105 


VC3~—2501-104 


VC3—-2501-223 
VC3—2512-—223 


VC3-—2532-333 
vC4~—1501-—100 


VC4—2502-101 


VC4—2502-151 


VC4—2502-221 


VC4—2502-—471 


VC4-3503-102 


VC4-—3503-103 


VC4—-3503-222 


931 
931 


—Cc 
-C 


931A-C 
931A—C 
931A—-C 


910 
125 
125 
962 
963 
962 
962 
263 
963 
125 
931 
931 
931 


-C 
—c 


214 
258 
207 
214 
258 
530 
3 


—-C14 


—-Cc 
-C 
—-c 
-c 
—-C 
—C 


109 
109 
101 
106 
101 
106 


-Ci9 


-C 
—-C 
-c 


931A-C 
931A—-C 
931A—-C 


125 


-C 


125A-C 


910 
931 


-C 
—c 


931A—-C 


125 


-C 


271 
272 
273 
271 
272 
273 
5 

2 

505 
256 
256 
7 


125 —C20 
125 —C28 
125A-C 5 
125A4-C12 
125A—-C15 


931 


-C 


931A-C 


910 
910 
910 
125 
910 
931 
931 
931 


-C 
-C 
—C 


253 
253 
521 
522 
529 


—C32 


—C 
—C 
-C 
-C 


931A-—C 
931A—C 
931A—-C 
931A—-C 
931A-C 


931 
931 


-C 
-C 


931A-C 
931A-C 
931A—C 


931 


-C 


931A-C 


910 
125 
125 


125 


910 
910 
910 
910 
931 
931 


—Cc 
-C 


524 
220 
221 
225 
220 
221 
225 
274 
277 
233 
250 
233 
250 
275 
264 
264 
528 
8 


-C29 
125A-C 6 
125A-C11 
-C18 
125A-C14 


-C 
-C 
—C 
—-C 
-Cc 
—C 


931A-—C 
931A—-C 


931 
931 


-C 
-C 


931A—C 
931A-C 


931 


-C 


931A—C 


931 


-Cc 


931A-C 


931 
931 
931 
931 
931 


—C 
-C 
-C 
-C 
—C 


931A-C 
931A-—C 
931A-C 
931A—-C 
931A-C 


962 
963 
910 
910 
931 


-C 
-C 
-C 
—Cc 
-C 


516 
517 
523 
527 
229 
267 
229 
267 
239 
244 
239 
244 
252 
252 
268 
268 
247 
248 
249 
269 
270 
247 
248 
249 
269 
270 
104 
104 
525 
526 
208 


VC4—3503-—332 


vVC4—4504-101 
VC4—4504-—102 


VC4—4504-—331 


VC4-—4504—332 
VC4-4504-473 


VC5—0430-—338 
VC5—1410-476 


VC5—-2290-688 
VC5-—2300—-688 
VC9-0343-—000 
VC9-0676—-000 


VC9—-0935—-000 


VC9-0936-000 
VC9—0940—000 


VC9-0947—-000 


VC9-0955-000 


vVC9-1040-—000 


VC9-—1309-—000 
VC9-—-1311—000 
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931A-C 
931A-C 
931 -C 
931 -C 
931 -—C 
931A-C 
931A-C 
931A-C 
125 -C 


208 
209 
204 
251 
255 
204 
251 
255 
1 


125 -C16 
125 -—C€30 
125 -C31 


125A-C 


3 


125 -—C24 
125 —C25 
125 —C26 
125 -Ct1 
125 -C15 
125 -C22 


125A-C 


8 


125A-C13 
125A-C16 


910 -C 
931 -C 
931 -C 
931A-C 
931A-C 
910 -C 
910 —-C 
963 —C 
931 -C 
931 -C 
931A-C 
931A-C 
125 -C 


503 
259 
260 
259 
260 
504 
501 
108 
243 
245 
243 
245 
9 


125 -—C10 


125A-C 
125 -C 
125A-C 


7 
6 
4 


931 —CA201 
931A-—CA201 
125 -C21 
125 -—C23 
125 -C27 


125A-—C 
125A-C 


1 
9 


125A-C10 
125 -C12 
125 -C13 


931 —C 
931 -C 
931 —C 
931A-C 
931A-C 
931A-C 
962 -—C 
963 -C 
125 —-C 
910 —C 
910 -C 
910 -C 
910 —-C 
931 -C 
931 -C 
931 -C 
931 -C 
931 -C 
931 —-C 
931 —C 
931 —C 
931 —-C 
931 —C 
931 -C 
931 —-C 
931 —C 
931 —C 
931 —-C 
931 -C 
931 -C 
931 —C 
931A-C 
931A-C 
931A-C 
931A-—C 
931A-C 
931A-C 
931A-—C 
931A-C 
931A-C 
931A-C 
931A-—C 
931A-C 


231 
262 
265 
231 
262 
265 
103 
103 
2 
512 
518 
519 
520 
213 
216 
217 
218 
219 
228 
230 
232 
234 
237 
238 
240 
241 
242 
246 
254 
263 
266 
213 
216 
217 
218 
219 
228 
230 
232 
234 
237 
238 
240 


VC9—1312—000 


VC9—1319-000 


VC9—1395—-000 


VC9—-1416—000 


VR1-1121-101 


VR1-1121-102 


VR1-1121-221 


VR1-1121-392 
VRI—1141—-100 


VR1-1141-101 


VR1-—1141-102 


VRi-1141-103 


VR1-1141-104 


VR1-1141-105 


VR1-1141-121 


VR1-1141~-122 
VR1-1141-123 
VR1-1141-124 
VR1-1141-151 


VR1-1141~-152 


VR1~1141-153 


VR1-1141-154 
VR1-1141-181 
VR1~—1141-182 


VR1-1141-—203 
VR1~—1141-220 


VR1-1141-221 


VR1-1141-222 


910 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 


-R 
—-R 
—-R 
—R 
-R 
~R 
-R 
Rk 


931A-R 
931A-R 
931A-R 
931A-R 
931A-R 
931A—-R 


950 
962 
962 
963 
963 
125 
962 
963 
910 
931 
931 


-R 
Rk 
Rk 
-R 
-R 
Rk 
—R 
-R 
Rk 
—-R 
—-R 


931A-R 
931A-R 


140 
140 
140 
910 
910 
910 
931 
931 


—-R 
-R 
R 
—-R 
-R 
-R 
Rk 
—Rk 


931A-R 
931A-R 


910 
931 


—R 
~R 


931A-R 


910 
931 
931 


-R 
-R 
-R 


931A-R 
931A-R 


931 


-R 


931A-R 


140 
140 
962 
963 
125 
931 
931 


—-R 
-R 
-R 
—R 
-R 
-R 
—R 


931A-R 
931A-R 


125 


Rk 


125A-R 


931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 


-R 
—-R 
—R 
~R 
-R 
—R 
~R 
Rk 
—R 
-R 


931A-R 
931A—-R 
931A-R 
931A-R 
931A-R 
931A-R 
931A—-R 
931A-R 
931A-R 
931A-R 


962 
962 
963 
963 
910 
910 
910 
910 
910 
910 
910 
931 
931 
931 
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-k 
—R 
—R 
-R 
—Rk 
-R 
—R 
—-R 
—Rk 
—R 
Rk 
—-R 
-R 
—Rk 





FIGURE FIGURE FIGURE 
PART NUMBER & PART NUMBER & PART NUMBER & PART NUMBER & 
KEY NO. KEY NO. KEY NO. KEY NO. 
R 


VR1—1141-222/]931 —R VR1-—1141-332 | 931A-— VR1-1141-683/910 —-R 511 VR5—2290-104/125 —-R 84 
931 -R 931A-R 910 —R 534 VR5—2290-124/125 —R104 
931A-R 931A-R VR1-1141-822 | 910 —-R 516 VRS5—2290-202/125 -—R 7 
931A-R 931A-R VR1-1141-823/931 -R 202 VR5—2290—-203]125 —R 24 
931A-R 931A-R 931A-R 202 125 -R 25 
931A-R 931A—-R VR1-2121-102|}125 —-R 40 125 -R 59 
931A-R 931A-R VR1i-2121-470|125 —R106 125 —-R 77 

VR1i-1141-—272 | 910 —-R 931A-R VR1—2141-102 [125 —-R 27 VR5—2290-470 | 125 —-R 22 

VR1-1141-331|910 —R 931A—-R 950 -R 2 125 -R 44 
931 -R 931A-R VR1-2141-222|125 —-R 96 VR5—2290—-471/125 —-R 11 
931 -R 931A-R VR1-2141-225)125 -R 63 125 —-R 12 
931 —-R 931A-R 125 -R 99 VR5—-2290-472/125 -R 2 
931 -R 931A-R VR1-2141-472/125 -—R 9 125 -R 8 
931 —-R 931A-R 125 -R 34 125 -R 26 
931 -R 931A-R 125 -R 58 125 —-R 28 
931A-R 962 -R VR1-2141-515/125 -R 52 125 -R 29 
931A-R 963 —-R VR1-2141-689|125 —R 14 125 -R 75 
931A-R VR1i~—1141-333|931 —-R 125 —-R 15 125 -—R 76 
931A-R 931A-R 125 -R 16 125 —R 80 
931A-R 962 -R VR2-8015-2291125A-R 26 125 -R 83 
931A-R 963 -R VR2-8023-180 | 931 —R 315 VR5—2290—-473]125 —-R 43 

VR1-1141-332)910 —R VR1-1141~—335 | 125A-R 931A-R 315 VR5—2301-004]125 —R 31 
931 -R 125A-R VR5-—0031-004|125 —-R 97 VR5—-2301-211/125 —-R 41 
931 —-R 125A-R VR5—0032—-212/125 —R101 125 -R 42 
931 -R VR1-1141-391 | 931 —-R VR5—0034—222/125 —R 71 VR5—2301-212/125 —-R 48 
931 —-R 931A-R VR5~—0038-873 1125 —R 98 VR5—2301-213 |) 125 —R 54 
931 —-R 962 —R VR5—0041-000/931 —R 305 VR5—2302-942;125 -R 3 
931 —-R VR1—1141-392 | 125A-R 931A-R 305 VR5—2304—531]125 —R102 
931 —-R 125A-R VR5~-0041-002/931 —-R 282 VR5—2304-751|]125 —R 37 
931 —-R 910 —R 931 -R 283 125 -R 38 
931 -R 910 -R 931A-R 282 VR5—2304—752]125 —R103 
931 —-R 931A-R 931A-R 283 VR5—2307—-501 | 125 —R 47 
931 —-R 931A-R VRS5—0041-003 931 —R 267 VR5—2311-002]125 —R 65 
931 —-R 931A-R 931 —R 268 VR5—2311-003}125 —R 68 
931 —-R 931A-R 931 -R 269 VR5—2312-672]125 —R100 
931 -R VR1~-1141-393/125 —R 931 —R 281 VR5—2312-802/125 —R 70 
931 -R VRi-1141-470 | 125A~-R 931 -R 299 VR5—2313-322/125 —R 64 
931 —-R 962 -R 931 -R 306 VR5—2318-872|125 —-R 67 
931 -R 963 —-R 931A-R 267 VR5—2440-204/950 -VR 1 
931 —-R VR1-1141-471/910 —R 931A-R 268 VR5—2511-004/125 —R 30 
931 -R 910 -R 931A-R 269 VR5—4420-100 | 125A-R 13 
931 —-R 931 —R 931A-R 281 125A-R 17 
931 —-R 931 -R 931A-R 299 VRS—4480-—473 | 931A—RA207 
931 —-R 931A-R 931A-R 306 931A—-RA208 
931 —-R 931A-R VR5~0041-004/ 125A-R 15 931A-RA209 
931 —R 962 —R 125A-R 16 VR5—4500—-332 | 931 —RA203 
931 —R 963 —R VRS—0041-212)125A-R 2 931 —RA204 
931 —-R VR1—-1141-472/125 —-R VR5—0041-502/931 —-R 224 931A-RA203 
931 —-R 125 -R 931 —-R 232 931A—-RA204 
931 —-R 125 -R 931A-R 224 VR5—4510—-101 | 931A-RA202 
931 -R 125 -R 931A-R 232 VR5-4520-103|931 —RA206 
931 —R 125 -R VR5—0041-503|931 —-R 231 931A-RA206 
931 —R 125 -R 931A-R 231 VR5-—5550—332 | 931 —RA205 
931 —-R 125 -R VR5—0042-001 | 931 —-R 270 931A—-RA205 
931 —-R 125 —R 931A-R 270 VR9-0985-000|125 —-R 57 
931 -R 125 -R VR5—0044—-322/125 —-R 36 VR9—-2381—000|125 —R 60 
931 —R 125A-R 125 -R 39 VR9-2424-000/125 —R 32 
931 —-R 125A-R VR5-0044-642/125A-R 4 VR9—2900-000 | 125 -R 53 
931 -R 910 -—R VR5-0044-993 | 931 -R 289 VR9-—3069-000 | 962 —-R 106 
931A-R 910 —-R 931A-R 289 VR9-3070—-000 | 963 —R 106 
931A-R 910 -R VR5—0045-111/931 —-R 222 VR9—-3108-000 | 125 -R 89 
931A-R 931 —R 931A-R 222 VR9—-3230-000/125 —-R 46 
931A-R 931 —R VRS5—0045-361/125 -—R 49 VR9-3245—000 | 931 —RA201 
931A-R 931A-R 125A-R 3 VR9-3463-000 | 910 -R 520 
931A-R 931A-R VR5—0047-—503 1931 —R 279 VR9-3493-000 | 931A—-RA201 
931A-R 931A-R 931A-R 279 VS1-0001-002/950 -J— 22 
931A-R 931A-R VR5-—-0051—-004/125 —-R 86 VS1-—0025-007 | 962 -—J 105 
931A-R VR1i-1141-473]125 -R VR5—0056-813/;125 —R 85 963 -J 105 
931A-R 931 -R VR5-—0061-002/125 -R 5 VS1-0025-012;931 —J 208 
931A-R 931A-R 125 -R 6 931A-J 208 
931A-R 962 -R VR5~—0200-101]931 —RA202 VS1-—0026-002/125 —-J 3 
931A-R 963 -R VR5—0561-509}931 —-R 304 950 -J 21 
931A-R VR1—1141-512]}910 —R 931A-R 304 962 -J 102 
931A-R VR1-1141-515)/125 -R VR5—-0680-569 | 910 —R 528 963 -—J 102 
931A-R 125 -R VR5-0680-—-769/910 —R 528 VS1-—0026-003 | 962 -J 103 
931A-R 125 —-R VR5-—0810-102/910 —R 543 963 -J 103 
931A-R 125A-R VR5—-0810—472 | 910 —R 544 VS1-—0027-002 | 962 —J 101 
931A-R VR1-1141-519}931 —-R VR5—-0820—-181 |931A-R 361 963 -J 101 
931A-R 931A-R 931A-R 362 VS1-—0035-006/|910 —J 503 
931A-R VR1i-1141-561/910 -R VR5-—1030-079 | 910 —R 520 VS1-0035-—007|910 —J 501 
931A-R 910 —-R VR5—1200-501 | 931 —VR202 VS1-0035-012/910 —J 502 
931A-R VR1-1141-562/910 -R 931A—-VR202 VS 1-—0066-002 |: 999 — 13 
931A-R 962 —-R VR5-1310-332 |) 962 —R 105 VS 1-0066-003 | 999 —- 13 
931A-R 963 —R 963 —R 105 VS1—0066-004 | 999 — 13 
931A-R VR1—-1141-563}125 —R VR5~—2290-101/125 -R 4 VS1-0066-—005 | 962 -J 106 
931A-R 125A-R 125 —-R 10 963 -J 106 
931A-R VR1—-1141-680/931 —-R VR5—2290-102|125 —-R 13 999 - 13 
931A-R 931 —R 125 —-R 95 VS1—0066-—006 | 440 -J 207 
931A-R 931A-R VRS5—2290-103]125 —-R 51 999 — 13 
931A-R 931A-R 125 —R 66 VS1-—0066-007/999 — 13 
931A-R VRi-1141-681/910 —-R 125 -R 69 VS1-—0066-008 | 999 ~— 13 
931A-R 931 —-R 125 -R 74 VS1-0066-—009 | 999 - 13 
931A-R 931A-R 125 -R 79 VS1-—0066—-010/999 - 13 
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PART NUMBER 


VS1—0088-003 
VS1-—0172-003 
VS1-0175-034 


VS 1—0295-—-000 
VS1-0347-004 
VS3-—0043-—002 
VS3-0044-002 
VS3-0044-—007 
VS3-—0044-—-012 
VS3-—0047-002 
VS3-0052-004 
VS3-—0102-004 
VS3-—-0102-—005 
VS3—0108-005 
VS3—0108-006 
VS4-—0001-—002 
VS4-—0002-002 
VS5-0810-100 
VT2-—0001-004 
WA1—0064—000 
WA1—0074-090 


WA1-—0096—000 


WA1-0122-000 
WA1—0133-000 
WA1—0134—000 
WA1~—0178-000 


WA1—-0191-—000 
WA1—0207—-000 


WA1—0211-000 
WA1—0291-000 


WA1—-0301-000 
WA1—0306—000 
WA1-—0329-000 
WA1—0337-—000 
WA1-—0395-—000 
WA1—0396-—000 


WA1—0522-000 


WA2—0036—000 
WA2—0094-000 


WA2-—0103-000 


WA2—-0122-—000 


WA2—0124—-000 





963 -J 
963 -—J 
931 -J 
931A-J 202 
962 -J 107 
999 — 13 
125A-J 3 
999 - 9 
999 - 9 
999 - 9 
999 - 10 
963 —J 107 
440 -—TB 5 
962 —-TB101 
963 —TB101 
999 — 12 
999 12 
101 28A 
999 6 
999 5 
125A-R 19 
101 — 67 
962 —ZD101 
963 —ZD101 
125A-ZD1 
125A-ZD3 
931 —D 206 
931A-D 206 
962 ~ZD102 
963 —ZD102 
125 —ZD7 
910 —ZD503 
910 —ZD502 
125 —D12 
125 —D15 
125 -D17 
125 -D23 
125A-D 3 
125A-D 5 
125A-D 6 
125 —ZD2 
125 -—ZD4 
931 -D 214 
931A-D 214 
125A-ZD2 
931 -D 201 
931 —D 209 
931 -D 210 
931 -D 212 
931A-D 201 
931A-D 209 
931A-D 210 
931A-D 212 
125 -D 9 
125A-D 8 
962 -D 101 
963 —D 101 
125 —-ZD3 
910 —DB501 
910 —DB502 
910 —DB503 
962 —DBi01 
963 —DB101 
125 -D 
125A-D 

125 -D 

125 -D 

125 —D 

125 —Di0 
125 —D11 
125 —D13 
125 -D14 
125 —D19 
125 —D20 
962 -Q 101 
963 -Q 101 
931 -1C223 
931A-I1C223 
931 -Q 205 
931 -—Q 210 
931 —-Q 211 
931A-Q 205 
931A-Q 210 
931A-Q 211 
125 -Q 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 


109 
108 
202 


WA2—-0124-000 


WA2—0135—000 


WA2—0 186-000 
WA2—0232-000 


WA2-—0235-—000 
WA2—-0261-000 


WA2-0266-—000 


WA2—0285-000 
WA2-—-0357-000 


WA2—0438-000 
WA2-0464-000 


WA2-0466-—000 


WA2-—0558-000 


WA2—0568-—000 
WA2—0652-000 
WA3—0110-000 
WA3—0135-000 
WA3—0480-—000 
WA3—0881-—000 
WA3—1115-000 
WA3—1146—-000 
WA3—1261—000 
WA3—1715—-000 
WA4—0211-000 
WA4-—0225-—000 


WA4—0248-000 
WA4—0320-000 
WA4—0322—000 


WA4—0323-000 
WA4—0324-000 


WA4—0326-—-000 
WA4—0406-—000 


WA5—0040-—-000 
WAS5—0045-000 


WA8—0035-000 
WA8—0036-000 
WA8—0051—-000 
WA9S—0044-—000 


WA9—0122-—000 
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910 
910 
910 
910 
910 
931 
931 
931 
931 


eee 
PART NUMBER 
er : 


= 
-a 
-a 
-a 
-Q 
-a 
~Q 
-Q 


931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 


962 
962 
962 
963 
963 
963 
910 
931 
931 


-a 
-Q 
-Q 
—-Q 
-Q 
-Q 
-Q 
-Q 
-Q 


931A-Q 
931A-Q 


962 
963 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
962 
963 
125 
125 
910 
931 


-Q 

-Q 

-Q 

-~Q 

-Q 

-Q 

-Q 

-Q16 

-Q21 

~-Q 106 

-Q 106 

-Q12 

-Q15 
507 
206 
206 


125A-Q 2 


931 


931A-Q 


125 
931 


931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 


910 
910 
910 


-Q 207 
207 
-Q14 

-Q 215 
215 
218 
219 
220 
221 
-Q 506 
-Q 508 
—Q 512 


125A-Q 3 


125 


—Q22 


931A-1C230 
931A-1C232 
931A-10231 


931 
910 


-1C202 
—1C502 


931A-10208 
931A—-1C227 
931A-I1C229 


910 
125 
125 
125 
910 
910 
931 


-Q 501 
-Q 1 
-Q13 
-Q20 
-Q 502 
-Q 503 
-1C209 


931A—-I1C209 


931 


-1C217 


931A—-1C217 


931 


~-Q 213 


931A-Q 213 


910 
931 


-Q 505 
-1C212 


931A—-10212 


122 
120 


- 16 
- 17 


120A— 17 


121 
962 
963 
950 
910 


931A-Q 


931 
931 
931 


931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 


- 17 

-VZ101 
~VZ101 
-D 1 
- 5 

207 
-Q 205 
—Q 210 
-Q 211 
205 
210 
211 


oe 
PART NUMBER 


WA9—0130—-000 


WAS—01 45-000 


WAS-0159-000 
WA9-—0160-000 


WB2-0052-000 
WB2-0053-—000 
WB2-0056-—000 
WC4—0072-000 
WC4—0084-000 
WC4—-0091—-000 


WD1:-0022—000 


WD1-0042-000 
WD3-—0063-—000 
WD3-0085-000 
WD3—-0 104-000 
WD9—-0026—000 


WD9-0029-000 


WE2-—0079-000 


WG1-0153—-000 
WG1-0157-000 


WG1-0164—000 


WG1-0192-000 


WG1—0206-000 


WG1-0217-—000 
WG3-—0040-000 


WG8—0057-000 


WG8-—0093-000 


WK2—0094-000 


WK2—0095—-000 
WK2—0096—000 


WK2~—0097-—000 
WK3—0058-—000 
WP 1—0010—-000 
WS 3-0420-000 


WS 3-0421-—000 


WS 3-—0422-000 


WS 3-—0423-000 


WS 3-0424-000 


931 
931 = 
931 -Q 
931A-Q 
931A-Q 
931A-Q 
931 -—Q 207 
931A-Q 207 
910 —- 3 
910 -— 4 
931 -Q 207 
931A-Q 207 
962 —RL101 
963 —RL101 
910 —RLS0O1 
122 - 9 
101 — 43 
120 — 

120A— 

121 - 

910 —FU501 
910 —FU502 
910 —FU503 
910 —FU504 
910 —FU504 
121 - 15 
122 — 14 
120 ~ 15 
120A-— 15 
440 -T™ S 
910 —FUS04S 
910 —FUS01S 
910 —FU502S 
910 —FU503S 
910 —FU504S 
931 -—L 201 
931A-L 201 
140 —LED1 
125A~-LED1 
125A-LED2 
910 —LED501 
931 -~LED201 
931A—-LED201 
125 —LED1 
125 —LED2 
140 —LED2 
140 —LED3 
440 -LA 1 
440 -LA 2 
440 -LA 3 
440 -LA 4 
440 -LA 5 
140 —LED4 
140 —LEDS 
931 —PD201 
931A—PD201 
910 —PC501 
910 ~—PC502 
962 —PC101 
962 ~PC102 
962 —PC103 
963 —PC101 
963 —PC102 
963 —PC103 
931 —CF201 
931A—-CF201 
931 —CF201 
931 —CF202 
931A—-CF202 
910 —X 501 
963 —SQ102 
440 —-T™M 

125 -—J10 
125A—-J10 
931 -J 216 
931A-J 216 
962 —-J 104 
963 —J 104 
931 -J 206 
931A-J 206 
950 -J 23 
931 -J 212 
931 -J 215 
931A-J 212 
931A-J 215 
962 -J3J 106 
963 —J 106 
931 -—J 207 
931 -J 214 
931A-J 207 
931A-J 214 
931 -J 209 
931 -J 210 


205 
210 
211 
205 
210 
211 


PART NUMBER 


WS3-—0424-000 


WS3-—0425-000 


WS3-0426-000 


WS 3-0429-000 
WS3-0430-—000 
WS3-0437-000 
WS 3-0533-—000 


WS3-0538-000 


WS3-—0885—000 
WS3-0916-000 
WS3-0999-—000 


WS3-1013-000 
WS3-1014—-000 
WS 4-—0218-000 
WS 4-0219-000 


WS8-—0014-000 
WS8-0017-000 


WS9-0134-000 
WT1-0017~—000 
WT1-0023-000 
WT 1—-0026-000 


WT1-0029-000 
WT 1-0040-000 
WT 1—0041—000 
WT1-0118-000 


WT1-—0122-000 


WT 1—-0147-000 
WT1-—0148-000 
WT1-0155-000 
WT 1—-0214—-000 
WT1-—0216-000 
WT1-—0218-000 
WT2-—0030-—000 
WT2-0133-—000 
WT2-0136-—000 


WT2-0218—000 
WT2-0218-050 
WT2—0220—000 


X62-5334-—000 
X62-—-5370—-000 
X62-—6765-—000 
X62-6809-000 
X62-6859—000 
X62-6863-000 
X62-6929-—000 


X62-8249-—000 


X65-—5025-000 
X65-5032-—000 


931 


931A-J 
931A-J 


931 
931 


931A—J 
931A-J 


931 


931A-J 


999 
999 
999 
140 
931 


FIGURE 


& 
NO. 


~J 217 
209 
210 
—J 204 
—J 211 
204 
211 
-J 205 
205 
- 14 

-— 14 

- 15 

-J18 

-J 201 


931A-J 201 


931 


-J 213 


931A-J 213 


999 
999 
962 
963 
999 
999 
999 
101 
999 
931 
931 


- 16 
- 11 
—TB101 
—TB101 


28B 

8 
-J 203 
3.203 


931A-J 203 


113 
999 
999 
101 
999 
999 
999 
999 
120 


120A— 


121 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
931 


—CP202 
—CP203 
-CP208 
~CP211 
—CP212 
—CP213 
—CP214 
—CP215 
—CP216 


931A-CP202 
931A-CP203 
931A—-CP208 
931A-CP211 
931A-CP212 
931A-CP213 
931A-CP214 
931A—CP215 
931A-CP216 
931A-CP217 
931A—-CP218 


999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
101 
101 
101 
962 
963 
962 
963 
999 
101 
999 
101 
101 
101 
910 
910 
910 
962 
962 
910 
125 
125 
125 


60 


62 

66 
- 63 
—FUS5O1 
—FU502 
—FU503 
-SQi101 
-SQ102 
—D 504 
—D 4 
—-D 8 
—DI6 


125A-D 1 
125A-D 2 
125A-D 7 


931 
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—D 202 





B-5 


X65-5032-000 


X65-5435-000 


X66—5156-—000 
X66-—6662—000 
XA3-—1200-609 
XA3—6200-609 
XA9-0027-000 


XA9—0029-000 
XA9-0187-000 


XA9--0188-000 
XA9-—0236-000 
XA9-0267-—-000 
XA9—-0455-000 
XB1—1302-—-009 
XB1-—2200-809 
XB1-—-2300-407 
XB1~2300~—409 


XB1-—2300-609 


XB1-—2300-809 


XB1—-2301—605 


XB1-—2301-609 
XB1—2302-509 


XB1-—2303-009 


XB1-—2400-609 


XB1-—2403-209 
XB1—2600—603 
XB1~—2600-609 
XB1-3300-809 


XB3—1400-609 
XB3—-2300—-805 
XB3-—2300-—809 
XB3--2400-609 


XB3—2401-009 


931 


—D 


931A-D 
931A-D 


910 
910 
910 
910 
910 
931 
931 


-D 
—D 
-D 
—D 
-D 
-—D 
-D 


931A-—D 
931A-D 
931A-D 
931A-D 
931A-D 


962 
962 
962 
963 
963 
963 
963 
999 


—-D 
-D 
—D 
-D 
—D 
-D 
-J 


931A-J 


931 
350 
810 


—J5 


110A— 


213 
202 
213 
501 
502 
503 
505 
506 
203 
208 
208 
215 
216 
217 
218 
102 
103 
104 
102 
103 
104 
107 
1 
203 
203 
15 
54 
14 
21 
9 
13 
22 
6 
15 
80 


XB3-—2401-009 
XB3—2401—209 


XB6-—2400-508 


XB6-6300-609 
XB6—7300—409 


XB6—7300-607 
XB6-—7300-609 


XB6—7300—809 


XB6—-7301-009 


XB6—7400-809 
XB6—7401-—209 
XB6-—7401-—609 
XB7-—1040-109 
XB7—2100—209 
XB7—2100-—309 


XB7-—2100-609 
XD1~-1103-—139 


XD1-—1104-122 
XD1—1106—225 
XD1—1106—235 
XD1-—1106-—239 
XD1—1108—-221 


XD1—-3100-207 
XD1-—3100-307 


XD1-—4200-—402 


XD1-—4200-602 


XD2-—1100-242 


XD2-—1100-402 


XD2—1100-—502 


XD2-—1100-—642 


XD2—2100—402 


XD2—2100-602 


XD2-2100-802 


XD3—1300—-082 
XD3—2200-122 


XZ1—1301-105 


XZ1—-1301—-805 


XZ9—-0137-000 
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Il. 


III. 


IV. 


VI. 


€ LIST OF STANDARD FASTENERS 


RAGE AB th — 


A. Machine screws 

(for precision use). .........005 05% 
. Pan head machine screws ........... 
. Binding head machine screws ........ 
. Flat head machine screws........... 
. Self-tapping screws .............00- 


= on mM w 


. Pan head machine screws with 
captive spring washer.............. 
K. Washer head machine screws......... 


M. Hexagon nuts 
WASHERS AND SHIM WASHERS ...... 
N,S&T. Shim washers.............. 
U. Plain washers, spring washers & 


toothed lock washers.............. 
RETAINING RINGS.............4-. 
V: Esvings 503. va ee eee oe Ee we ewe A 
W.Griprings ......0... 2.000. eee eee 
XC PINs: 6 ics esis ee kb G Sw la eS 
PING 2c eio is Sess ea woe eure es 
Y. Spring and dowel pins ............. 
SPACERS). e582 janeeotie ge a Sw eS 
Li SPACOTS, 25:5 oo. ie Ne cad eed ais, audien eiisdonens 
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C-2 RRIF tee te eee ee cee eee e ene cee eneeee nan eeeeee C-2 
A. FARRER) Ree cere cee eee eee eens C-3 
C-3 | 5 i mat iS, ree C-3 
C-3 | ES Gael de See C-4 
c-4 | i aie 2d Ne eee C-4 
C-4 (CE Ser ee I ee eee roe C-5 
Cc-5 H. SS *FEBEBH AFF NI RY cere eee eee C-5 
| i Wt od NS rs C-6 
C-5 L. AMAR LDA VBL 
C-6 FAGRAT KR HI pee eee cee eee ee ee ee ees C-6 
iy a ee eee eee C-7 
C-6 1) BDA =: eat on eee C-7 
C-7 A ae Ae C-8 
C7 N, S&T. BED gy Ya cee cetee teeter te eeee C-8 
ee U. FHS, “*Bephre 
C-8 BEEP XE Ge cece e eee ee eee eee e ee eee enone eres C-10 
: (kd ae Dee eee cece eee eee cen eee teers esse eee tee C-11 
C-10 Ae 8 Aloe 0) ee C-11 
Cll A’, ee ee Al oe 9): C-11 
Cll Dan 08 | al et) |: ree C-12 
Cll fan oy A eee eEee Te oeeeee C-13 
C12 Ts De RC 
eG : — Vo eee e a enw ee eee eee eee ee cee seneee C-13 
PU SAP Agee see one se cone eb ose aeaweseneess e 
C13 FRR: lwshivks an btaievde eE ganas eee te 
C-14 
C14 
STANDARD FASTENERS REV. AUG. 1984 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 


C-1 


I. SCREWS 
RD 


How to read Part Numbers 


Mine sO BAR 


Screws (except socket head cap screws) 


RY RARE Bb eR) 


XB1-2400-609 


Classification symbol .............. Binding head machine screw 

BUuBS BRAY ERY 

Nominal diameter (d) ............. M4.0 

WU FE(d) 

Length (2) ........cccecsescesesceceseeee 6.0 mm 

£ & (2) 

Material and surface ............. Steel (black zinc plated) 

treatment see table 1. 

BEKBIORAUE Hie} CRRA 2 » +) 
#1BR 

Socket head cap screws 
AAR X Kv b 
XB7-1080-409 

Classification symbol......--..s0 Socket head cap screw 

BUBS RAR ft Kv b 

Nominal diameter (qd) ............. M8 

EU FE) 

Length (2) wsccccsscsercscescsseseeee 40 mm 

& X(0) 

Material and surface ................ Steel (black zinc plated) 

treatment See table 1 

BPAKBILORAWE wie CBM 4 » +) 
R1LSEB 

Material and surface treatment PEBIORAUE 


1 Stainless Blackened 
2 Without surface treatment 
B Nickel plated 

Tass 
Black nickel plated 


Zinc plated 
Nickel and chrome plated White 


Nickel plated White 
Black 


Phosphated 


Black zinc plated 


Table 1 


























7 Steel 
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A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE) 


BeBASAhAv 
Pan head machine screws Key No. Part Number 
ce a A22.-- XA1—1200—307 


A26 _ XA1—1200—409 
) = A28 — XA1—1200--509 
A30.- XA1—1200-607 

ete A33.-- XA1—1200--809 

A47 —- XA1-1261-609 


A61 XA1—6200—306 
Flat head machine screws 
HAIRY 
Key No. Part Number 


A82_XA1—3200—407 
pE=> =| A85 —_ XA1—3300—609 
oe 


B. PAN HEAD MACHINE SCREWS 


FRPRI 
@ (== 
== 
Key No. Part Number Key No. Part Number 
*B24 XB1—1300—407 BS1 XB1—1400—602 

B25 XB1—1300—509 BS3 XB1—1400—604 
B27 XB1—1300—606 B54 XB1—1400—609 
B29 XB1—1300—609 B56 XB1—1400—807 
B32 XB1—1300—807 B57 XB1—1400—809 
B33 XB1—1300—809 B58 XB1—1401—009 
B34 XB1—1301—007 B60 XB1—1401-—-207 
B36 XB1—1301—009 B61 XB1—1401—609 
B39 XBI—1301—209 B63 XB1—1402—503 
B42 XB1—1301—609 B64 XB1—1403—009 
B43 XB1—1302—009 
B44 XB1—1302—507 B82 XB1-—1501—209 
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Ler 


E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS fy 
RAYVEDAY : 


= 
—_ 


Key No. Part Number Key No. Part Number Key No. Part Number 

E01 XB1—2200—403 E47 +XB1—2303—509 E90 XB1—2500—609 

E02 XB1—2200—809 E48 XB1-—2304—507 E91 XB1—2500—809 

E03 XB1-—2200—407 E50  XB1—2400—409 E93. +XB1—2501—009 

E04 XB1-2200—409 E51 XB1—2400—506 E94 XB1—2501-609 

E0S XB1—2201—009 E52.  XB1-—2400-—509 E95  XBI—2502-009 

E06 XB1—2300—403 E53. XB1—2400—602 E96 XB1—2502-—509 

E07 XB1—2300—404 E54 XBI1—2400—603 E98 XBI—2504—009 

E08 XB1—2300—406 E55 XB1—2400—604 E99 XB1—2505-009 

E10 XB1—2300—409 E56 XB1—2400-—606 

Ell XB1—2300--502 E57 + XB1—2400-607 

E12 XB1—2300—503 E58 XB1—2400—609 8, 
E13 XB1—2300—504 E60  XB1—2400-804 ee) 
E14 XB1—2300-—506 E61 XB1—2400-806 — 
E15 XB1—2300—509 E62 XB1—2400-809 

E16 XB1—2300-601 E63 XB1—2401-—002 

E17 XB1—2300—604 E64 XB1-2401-004 

E18 XB1—2300—603 E65  XB1—2401—006 

E19  XB1-—2300-—606 E66 XBI1—2401-007 

E21 XB1—2300-—609 E67  XB1—2401-—009 

E22. XB1-2300-801 E68 XB1—2401—203 

E23. XB1-—2300-804 E69  XB1—2401—204 

E25 XBI—2300-807 E70  XB1—2401-206 

E26 XB1—2300-809 E71 XB1-—2401—207 

E29  XBi-2301-—009 E72 XB1—2401-209 

E30  XB1-—2301-—202 E73. XB1—2401—602 

E31 XB1—2301-204 E74. XB1-—2401-604 

E32 XB1—2301—209 E75. -XB1—2401-606 

E33 XB1-2301-603 E76 XB1—2401-609 

E34  XB1—2301-604 E78 XB1—2402-006 

E37 XB1-—2301—609 E79 XB1—2402—009 

E38 XB1—2302—003 E81 XB1—2402—509 

E41 XB1—2302—009 E83. XB1-—2403-009 

E42  XB1-—2302—503 E84 XBi-2403-505 

E44 XB1-2302-509 E85 XB1-—2404-009 Ao 
E45 = XB1—2303-003 E86 XBI-—2404—507 oe 





E46 XBI—2303—009 


F, FLAT HEAD MACHINE SCREWS 


GRDIPRy Key No. __ Part Number __ Key No. Part Number 
F16  XB1—3200-—609 F62  XB1—3400-609 
*F20 XB1—3300—409 F64 = XB1--3400—804 
F21  XBI-3300-502 F65 XB 3400-806 
ye =| F22  XB1—3300-509 F66 = XB1-3400—-809 
i F23. XB1—3300-601 F6é7 = XB1 — 3401-006 
F24.  XB1-3300-604 Fes = XB1—3401—009 
g F2§  XB1-3300-606 F69 — XB1—3401-206 
F26  XB1—3300-609 F70——-XB1—3402 -005 
F27. _ XB1—3300-802 Bal ABT S40 2207 


F28 XB1—3300—806 
F29 XB1—3300-—807 
F30 XB1-—3300-—809 
F31 XB1—3301-—002 
F32 XB1-—3301-—006 
F33 XB1-—3301-—009 
F34 XB1—3301-—202 
F35 XB1—3301-—209 4 
F39 XB1—3302-—505 af 
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[GH | 


at G. SELF-TAPPING SCREWS 











Py VvAnyY 
Key No. Part Number Key No. Part Number 
Pan head self-tapping screws G11 XB3—1300—509 G22. XB4—6200-S07 
FRB VE VAY G12 XB3—~1300—609 *G23 XB4—7401—009 
G13 XB3—1300—809 *G24 XB4—7400—609 
G14 XB3—1301—009 G25 X B4—7400—809 


*G15 XB4—7300—607 G26 XB4—7400—209 
G16 XB4—7300—609 G27 XB4—7401-—607° 
G17 XB4—7300—809 G28 XB4—7505—507 


G18 XB4—7301—009 G29 XB4—7401—207 
G19 XB4-7301—209 G30 XB4—7401—009 


: G21 XB3— 1400-809 
Binding head self-tapping screws 
AAY FRY EVRY Key No. Part Number Key No. Part Number 
G31 XB3—2260—509 G61 XBS—2300—609 
G41 XB3—2300—609 G65 XB5—2400—609 
G42 XB3—2300—809 G67 XB5—2400—809 
G43 XB3—2301—009 G69 XB5—2401—009 

















_ 
“ G44 XB3—2302—009 
G51 XB3—2400—609 
G52 XB3—2400—809 
G53 XB3—2401—009 
G54 XB3—2401—209 
G55 XB3—2402—009 
Flat head self-tapping screws Key No. Part Number 
PRR y EVRY G71 XB3—3300—609 
G72 XB3—3300—809 
G81 XB3—3400—809 
G82 XB3—3401—209 
G97 XB4—8260—807 
my H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH 
sa? CAPTIVE SPRING WASHER 
7 RRBSHERBEIALRY Key No. Part Number 
H42 XB6—6300—505 
H43 XB6—6300—605 
—xe—_— H44 XB6—6300—805 
See of H45 XB6-6301—005 
—_— H46  XB6—6301-205 
H47 XB6—6301—605 
g H48 XB6—6302—005 
H61 XB6—6400—605 
H62 XB6—6400—805 
H63 XB6—6401—005 
H64 XB6—6401—205 
H65 XB6—6401—605 
H66 XB6—6402—005 
H81 XB6—6500—-805 
H82 XB6—6501—005 
; H83 XB6—6501—205 
) H85 XB6—6502—005 
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C-6 


K, L 


K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS 
TPAD 


ral 
| Q | 


L. HEX SOCKET SETSCREWS 
AND SOCKET HEAD CAP SCREWS 


Key No. 
K02 
K10 


K20 
K21 


*K39 
K40 
K41 
K42 
K43 
K44 
K45 
K46 
K47 
K48 
K49 


Part Number 


XB6—7201—-009 
XB5—6400—609 


XB6—7260—409 
XB6—7260—509 


XB6—7300—407 
XB6—7300—305 
XB6—7300—409 
XB6—7300—509 
XB6—7300—609 
XB6—7300—809 
XB6—7301—009 
XB6—7301—209 
XB6—7301—609 
XB6—7302—009 
UN USE 


AAR IEDRYVRBELUABR STE ARI I 


Hex socket setscrews 


APRA & IED AY 





Socket head cap screws 
ARR AT & BL b 
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Key No. 


Part Number 





LO1 
L02 
L03 


*L05 
L07 
LO8 
LO9 
Li0 
Lil 


XB6—1400—608 
XB6—2300—408 
XB6—2300—508 
XB6—2300—608 
XB6—2300—409 
XB6—2400—408 
XB6—2400—508 
XB6—2400—608 
XB6—2400—808 
XB6—2401—008 


Part Number 


XB7—1030—069 


XB7—1030—089 
XB7—1030—109 
XB7—1030—129 
XB7—1030—169 
XB7—1030—259 


XB7—1040—069 
XB7—1040—089 
XB7—1040—109 
XB7—1040—129 
XB7—1040—169 
XB7—1040—209 
XB7—1040—259 


Key No. 


Part Number 





K6l 
K62 
K63 
K64 
K65 
K66 
K67 
K68 
K69 


K81 
K82 
K83 
K84 
K85 


Key No. 


*L12 
L14 
L16 


L23 


Key No. 
L72 
L73 
L74 
L75 
L77 


L81 


L83 
L86 


*L91 
L92 
L93 
L95 


XB6—7400—409 
XB6—7400—509 
XB6—7400—609 
XB6—-7400—809 
XB6—7401—009 
XB6—7401—209 
XB6—7401 —609 
XB6—7402—009 
XB6—7402--509 


XB6—7500—609 
XB6—7500—809 
XB6—7501—009 
XB6—7501—609 
XB6—7502—009 


Part Number 
XB6—2401—208 
XB6—2500—508 
XB6—2500—808 


XB6—2601—008 


Part Number 


XB7—1050—109 


XB7—1050—129 
XB7—1050—169 
XB7—1050—209 
XB7—1050—309 


XB7—1060—109 
XB7~—1060—129 
XB7—1060—169 
XB7—1060—309 


XB7—1080—129 
XB7—1080—169 
XB7—1082—509 
XB7—1100—209 


STANDARD FASTENERS REV.5 MAY 1988 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 





il. NUTS 
ty hk 
M. HEXAGON NUTS 
nA yb 


Key No. 


at M03 
M04 
M05 
M06 
MO7 


M11 


Pi 
wom, 
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How to read Part Numbers 


Bante sO Fy 


XB7—2100-—309 


Nominal diameter (d)......M3 
EOE) 


Hexagon nut 


7+ ob 
Material and surface 
treatMent ........ccceccenes Steel (black 
eis LUMI — zinc plated) 
XB7—210 ..... Class 1 my (2 
1 Bz» % ) 
XB7—220 ..... Class 3 
3 6 
Part Number (Class 1) Key No. Part Number (Class 3) 
XB7—2100—309 M53 XB7—2200-—309 
XB7—2100—409 M54 XB7—2200—409 
XB7—2100—509 MS5 XB7—2200—509 
XB7—2100—609 M57 XB7—2200—809 
XB7—2100—809 M58 XB7—2201—009 


XB7—2101—009 
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itt. WASHERS AND SHIM WASHERS 


Tyrer 


N,S&T. SHIM WASHERS 
BED yy + 


d (mm) 


Class 1 
1 f& 


Class 2 Class 3 
2 3 



























































Table 2 








xe 2 
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How to read, Part Numbers 


aban tO $877 


XD1-—1102-—625 


ede 


Shim washer Aiz@) 
Fe Darr 


Inner diameter (d) ......... 


Outer diameter (D) ....... 


SHED) 


Thickness code ............. 
f=] i=) 
* Material: Brass KEES 


RRL: ged 


Thickness code t (mm) 
KREBS 

































0 0.05 
1 0.1 
3 0.3 
4 0.4 
5 0.5 
2 bt pe Oe 7 
7 0.7 
8 08 












1 





Table3 #23 


Class 2 
(See table 2) 


2 ff 
(R2ER) 


0.5 mm 
See table 3 


KR 3B 
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ee 





Key No. 


Nil 
N15 


N38 
N40 
N41 
N42 
N43 
N44 
N48 
NS5O 
N52 
N57 


*N61 
N62 
N65 
N74 


N75 
N76 
N77 
N79 
N82 
N84 
N88 
N91 
N92 
N93 
N94 


N9S 
N96 
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Part Number 


XD1—1102—112 


XD1—1102—121 


XD1—1103-119 
XD1—1103—121 
XD1—1103—122 
XD1—1103-—123 
XD1-—1103—124 
XD1—1103—125 
XD1—1103-—131 
XD1—1103—133 
XD1—1103—135 
XDi—1103-—139 


UN USE 

XD1—1103—625 
XD1—1103—629 
XD1—1103—639 


XD1—1104-111 
XD1—1104—112 
XD1-—1104—113 
XD1-—1104-115 
XD1—1104—123 
XD1—1104—125 
XD1—1104—129 
XD1—1104—133 
XD1—1104—135 
XD1—1104—136 
XD1—1104—139 


XD1-—1104—615 
XD1—1104—632 





Key No. Part Number 
S10 XD1-—1105-—221 
S16 XD1—1105—230 
S17 XD1—1105—231 
S18 XD1—1105—232 
$20 XD1—1105—234 
$21 XD1-—1105—235 
$22 XD1—1105—236 
$23 XD1—1105—237 
$45 XD1—1105—738 
S49 XD1—1106—213° 
$52 XD1-—1106-—216 
S55 XD1—1106—219 
$57 XD1-—1106-221 
$58 XD1-—1106—222 
$59 XD1—1106—223 
S61 XD1—1106—225 
S64 XD1—1106—228 
S65 XD1—1106—229 
S67 XD1—1106—231 
S68 XD1—1106—232 
S69 XD1-—1106—233 
871 XD1—1106—235 
S75 XD1—1106—239 
S88 XD1-—1106—728 
$92 XD1—1106—732 
S95 XD1-—1106—735 
S99 XD1—1106—739 





Key No. Part Number 
T14 XD1—1107—224 
TIS XD1—1107—225 
T18 XD1—1107—228 
T22 XD1—1107—232 
T23 XD1-—1107—233 
T25 XD1—1107—235 
T53 XD1—1108—213 
T55 XD1—1108—215 
TS6 XD1—1108—216 
TS9 XD1--1108—219 
T6l XD1—1108—221 
T62 XD1—1108—222 
T63 XD1—1108—223 
T65 XD1—1108—225 
T68 XD1—1108—228 
T69 XD1—1108—229 
T72 XD1—1108—232 
T75 XD1—1108—235 
T79 XD1—1108—239 
T88 XD1—1109-235 
T90 XD1—1109—239 
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[u | 


U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS 
FHS, \*HSELORN EES 


Plain washers 


PRE 


Ss, 


Key No. Part Number 
U0l XD1—2100—207 
U03 XD1—2100—307 
U04 XD1—2100—407 
U0S XD1—2100—S07 
U06 XD1—2100—607 
U07 XD1—2100—807 
U08 XD1—2101—007 





Spring washers 


5 HES 


iO 


Part Number 


US1 XD1—3100—207 
US3 XD1-—3100-—307 
US4 XD1—3100—407 
USS XD1—3100—507 
US6 XD1—3100—607 
US7 XD1—3100—807 


Key No. 


Toothed lock washers 
ht ABS 


Inner toothed Outer toothed 


type ABE TZ type Aba TG 
Key No. Part Number 


U81 XD1—4100—202 


U83 XD1—4100—302 
U84 XD1—4100—402 
U85 XDi—4100-—502 
U86 XD1—4100-—602 
U87 XD1—4100—802 
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Key No. 


How to read Part Numbers 


Bane sO bb Fi 


XD1-—2100-~—307 


Plain 
washer treatment — wae eseee 
FB MHBLY 

RAL 


How to read Part Numbers 
Mine sO BAH 
XD1—3100—507 


Inner diameter (dq) ........ 
PEE) 
Material and surface 


Steel (nickel plated) 
SH (ao FA oF) 





Inner diameter (d) ........ 5.0 mm 

Spring BE PE (d) 

washer Material and surface . 

8 RES treatMent wasecsssesseseee Steel (nickel plated) 
HRBRIORAUEB Mt (a7 774 5) 


Part Number 


U61 XDi-3101—007 


How to read Part Numbers 


Bin sO FAG 


XD1-4100—302 


Inner diameter (qd) ...... 


S7Z 
Toothed lock FUE) 
washer Material and surface 
mr xB treatment _onttreerearsees 
HAS LUR ALB 

XD1—-410 ....... Inner toothed type 

Aba He 
XD1—420...... Quter toothed ‘type 

ae: Bi 

Key No. Part Number 





U91 XD1—4200—-302 
U92 XD1—4200—402 
U93 XD1—4200—502 
U94 XD1—4200—602 
U95 XD1—4200—802 


Stainless (without 
surface treatment) 
AF YUVA (#ih 
MLBB7E LD 
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IV. RETAINING RINGS 
1b & 


V. E RINGS 
E FZ 1b te 





Key No. 
V04 
V06 
V07 
V08 
vo9o 
V10 
Vii 
v12 
V13 
V14 
vVi15 
V16 
V1I7 


W. GRIP RINGS 
FV yvTikoR 


Key No, 


Wwol 
WO03 
WwoS5 
W07 
WO08 
W10 
W12 
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How, to read Part Numbers 


Mine sO RH 


XD2—1100-—172 


Inner diameter (d) 


E ting PEO) asssesssseesseees 1.7 mm 

EMO Material and surface treatment 
HASBILORALE 

XD2-110..... Class 1 2 .... Stainless (without surface 


1 treatment) 
XD2-120..... Class 2 
2 


7... Steel (nickel plated) 
$i 


AFVVA (RMU L) 


MH Cs 774 y ¥) 


Part Number (Class 1) 


XD2—1100—172 
XD2—1100—242 
XD2—1100—282 
XD2—1100-—322 
XD2—1100—372 
XD2—1100—402 
XD2—1100—422 
XD2—1100—502 
XD2—1100—582 
XD2—1100—602 
XD2—1100—642 
XD2—1100—742 
XD2—1100—802 


How to read Part Numbers 


Maines OD be 


XD2-—2100—502 


Key No. 
V56 
V57 
V58 
V6l 
V70 


XD2—1200—302 
XD2—1200—402 
XD2—1200—502 
XD2—1200—802 
XD2—1200-—907 


Part Number (Class 2) 


Inner diameter (d) .........0000 5.0 mm 


Grip ring FO FE(d) 
F X47 
Ik iG 


treatment 


MES LORE 


Material and surface........ Stainless (without 
surface treatment) 
AT YUVA 


(#2 i WB ee LD 


Part Number 


XD2—2100—202 


XD2—2100—302 
XD2—2100—402 
XD2—2100-—502 
XD2—2100—602 
XD2—2100-—802 
XD2—2101—002 
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X. CRINGS 
C Hib Hee a 
How to read Part Numbers 
External type Shaft Pa a & 2D BA vil 


XD2—3100—202 


Nominal diameter (d1) ............ 20 mm 
MOE Cd 1) 


Material and surface treatment 


BHBLORGALB 





| C ring 
CHILD 
Daiagiies Stainless (without surface 
treatment) 
AF /VA (Ki MB 7 L) 
Bescssses Steel (phosphated) 


Mt (GRSAGR IE HS BT) 
XD2-—310 ... External type 





th FA 
XD2-320... Internal type 
ThA 
External type Internal type 
ih FA Gi: 


Nominal Nominal 
diameter dl (mm) | d3(mm) || diameter dl (mm) | 43 (mm) 
EOE EOE 























Table4 #4 
Key No. Part Number Key No. Part Number Key No. Part Number 
X01 XD2—3100—102 X39 XD2—3200—162 X60. = XD2—3200—378 
X03 XD2—3100—122 X47 XD2—3200—222 X63 XD2-3200—422 
X06 XD2—3100—148 X48 XD2—3200—228 X64 XD2—3200—428 
X07 XD2—3100—152 X50 XD2—3200—258 X74 XD2—3200—558 
X10 XD2—3100—168 X52 XD2--3200—288 X75 XD2—3200—602 
X11 XD2-—3100-—172 X53 XD2—3200—302 X79 XD2—3200—682 
X13 XD2—3100—182 X56 XD2—3200—328 X80 XD2—3200—688 


X15 XD2—3100—202 
X16 XD2—3100—208 
X18 XD2—3100—228 
X20 XD2—3100—258 
X24 XD2—-3100—308 
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% 
bees 


V. 


PINS 
Ey 
Y. SPRING AND DOWEL PINS 
AFUVIEVYVRLUFFEY 
Spring pins 
AFVvVFeY 


How to read Part Numbers 


Mine sO 
XD3—1200-122 








Nominal diameter (D) ............ 2.0 mm 
FEO) 
Spring Length (2) .......cccsccserscsneeeseees 12 mm 
pin Fe X (0) 
ARIVAT EY Matérial and 
+ surface treatment .........sse0e8+ Stainless (with- 
C in ae 
Dr ---------- Dt treatment) 
ae g ——-| AF YVA (#H 
MB 7 L ) 
Key No. Part Number Key No. Part Number 
Y0O4 XD3—1120—102 Y33 XD3—1250—162 
Y14 XD3—1160—122 Y41 XD3—1300—062 
Y15 XD3—1160—142 Y42 XD3—1300—082 
Y43 XD3—1300-102 
Y21 XD3—1200—052 Y44 XD3—1300—122 
Y22 XD3—1200—062 Y45 XD3—1300—142 
Y23 XD3—1200—082 Y46 XD3—1300—162 
Y24 XD3—1200—102 Y47 XD3—1300—202 
Y25 XD3—1200—122 Y49 XD3—1300—322 
Y26 XD3—1200—142 
Y27 XD3—1200—162 Y51 XD3—1400—182 
Y28 XD3—1200—182 
Y29 XD3—1200—202 
Dowel pins How to read Part Numbers 
XD3-—2200-—082 
Nominal diameter (d) ............ 2.0 mm 
EO TE(d) 
Dowel pin 
yee Length (2) issscsscssessssoncecesseaneses 8.mm 
CES? E X(0) 
Ea Material and 
O i surface treatment........... Stainless (without 
surface treatment) 
— g | AT YVA (# Bi 
MFR te L) 
Key No. Part Number _Key No. Part Number 
Y71 XD3—2200—082 Y80 XD3—2200—252 
Y72 XD3—2200—102 Y81 XD3—2300—142 
Y73 XD3—2200-—122 Y82 XD3—2300—162 
Y74 XD3—2200—142 Y83 XD3—2300—182 
Y75 XD3—2200—162 Y84 XD3—2300—202 
Y76 XD3—2200-182 Y85 XD3—2300—222 
*Y86 XD3—2300—122 
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[ z 


Vi. SPACERS =o 
RX—+ : 
Z. SPACERS 
RX-¥+ 


How to read Part Numbers 


G- BmesORH 
XZ1—1300—305 
Nominal diameter (d) .......... 3.0 mm 


O is 
es 
Spacer Length (2) isssseeeeees 3.0 mm 
Lesipen dl es £ (0) 


Material and 
surface treatment ...... Steel (zinc plated) 


MBS LOR SH HRSA 4 » +) 





Key No. Part Number Key No. Part Number Key No. Part Number 
Z21 XZ1—1300—305 ZA4l XZ1—1400—205 Z63 XZ1—1501-—205 
Z22 XZ1—1300—405 ZA2 XZ1—1400—305 Z64 XZ1—1501—605 
Z25 XZ1—1300—705 Z43 XZ1—1400—405 *Z81 XZ1—1800—455 
Z26 XZ1—1300—805 Z44 XZ1—1400—S505 
Z29 XZ1—1301—205 ZAS XZ1—1400—605 
Z30 XZ1—1301—605 ZA6 XZ1—1400—705 
Z31 XZ1—1301—805 ZA7 XZ1—1400—805 


ZA8 XZ1—1400—905 
Z49 XZ1—1401—005 
Z51 XZ1—1401—205 
Z52 XZ1—1401—605 
Z53 XZ1—1401-—805 
Z54 XZ1—1402—505 
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F146 
RARBAHE FRF3—30-2 


FV S/S vv RK Bt 

A iD Oe ei tH B 
1984 1A 1 ARS (14200) 
198472 8 A 8 2 WREST (14200) 
19847F12A 53 ARSETT (14200) 
19857F 5 A S84 ARSETT (23159) 
1985559 A 55 ARSET (23159) 
1986 3A SG RSET (23159) 
19882F 11 587 ARSE4T (73155) 
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